
導入編 


本製品や添付のソフトウェアの特長、導入の際に知っておいていただきたい事柄について説明 
します。また、セットアップの際の手順を説明しています。ここで説明する内容をよく読ん 
で、正しくセットアップしてください。 

特長 （3 ページ） 

本製品の特長や添付（または別売品）のソフトウェア、およびを種オプション 
とソフトウエアの組み合わせによって実現できるシステム管理のための機能に 
ついて説明しています。 


導入にあたって （9 ページ） 

本製品をご利用されるシステムを構築する際に知っておいていただきたい事柄 
や、参考となるアドバイスが記載されています。 

お客様登録 （1 日ぺージ） 

お客様登録の方法について説明しています。 Express 5800シリーズ製品に関す 
るさまざまな情報を入手できます。ぜひ登録してください。 

セットアップを始める前に （1 目ページ） 

セットアップの順唐を説明します。お使いになるオペレーティングシステムや 
購入時の本体によってもセットアップの方法は異なります。 

Windows Server 2008のセットアップ （20 ぺージ） 

Windows Server 2008で運用する場合のシステムのセツトアップの方まにつ 
いて説明しています。 


Windows Server 2003 x 目4 Editions のセットアップ （28 ぺージ） 

Windows Server 2003 x 64 Editions で運用する場合のシステムのセットアッ 
プの方法について説明しています。 

Windows Server 2003のセットアップ （36 ぺージ） 

Windows Server 2003で運用する場合のシステムのセットアップの方まにつ 
いて説明しています。 

障害処理のためのセットアップ （63 ページ） 

障害が起きたときに障害からより早く、磕実に復旧できるようセットアップを 
してください。 

応用セットアップ （77 ページ） 

システムの環境やインス I -ールするオペレーティングシステムによっては、特 
殊な手順でセツトアップしなければならない場合があります。必要に応じて参 
照してください。 
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Linux のセットアップ （81 ぺージ） 

Linux で運用する場合のシステムのセツトアップの方まじついて説明しています。 


本書の中でフ□、ソピーディスクを使用した説明が記載されていますが、 
本製品は標準構成でフ□、ソピーディスクドライブを内蔵していません。 
オプシヨンの USB フ□、ソピーディスクドライブを使用してください。 
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- N 8100-141日 : 2.00 GHz 

- N 8100 -1411 : 2.50 GHz 

- N 8100 -1412 : 3.16 GHz 

- N 8100 -144 日 : 3.00 GHz 

デュアルコア I ntel ® Xeon ® プ□セ、ソサー搭載 
- N 8100 -1408 : 1.86 GHz 

- N 8100 -1409 : 3.33 GHz 

• 高速メモリアクセスの DR 2 667 対応） 

• 高速ネットワークインタフェースにつの LAN ポートとも、 
1 0 BASE - T /100 BASE - TX /1 000 BASE-T 対応） 

• 高速ディスクアクセス （SATAII 300または 
SAS (Serial Attached SCSI ) 対応） 


• PCI Express 旧レーン）：1ス□、ソト（日ープ□ファイル） 
PCI Express (4 レーン）：2ス□、ソト（日ープ□ファイル)で 

( 出荷時に RAID コン ト□-ラで 1ス □、ソト占有;'きみ） 
PCI-X(64-bit/100MHz) :2ス□、ソト(フルハイト） 

PCI Express (8 レーン）：1ス□、ソト（フル八イト） 

• 最大 48G 己の大容量メモリ 

• 最大2マルチプ□セ、ソサまでアップグレード可能 
• ネットワークポートを標準で 3 ポート装備（うち 1 ポート 
はマネージメントポート） 

• 最大6台までの八ードディスクドライブを搭載可能 
• バックアップデバイスベイを標準装備 

• USB2.0 対応 



信頼性 


E 3 ぐ に使える 


• メモリ監視機能 
(エラー訂正/エラー横化） 

• メモリ/ CPU 縮退機能 
(障害を起こしたデバイスの論理的な切り離し） 

• メモリ x 4/ x 8 SDDC 対応 

• メモリミラーリング/オンラインスペアメモリ機能 
• バスパリティエラー横化 
• 温度おお 
• 異常検巧 

• 内蔵ファン回転監視機能 
• 内部電圧監視機能 

• 電源ユニットの冗長機能（ホットスワップ対応） 

• RAID システム(ディスクアレイ)(オプシヨンでもサポート) 
• オートリビルド機能（ホ、ソトスワップ対応） 

• 己 IOS パスワード機能 
• フ□ントべゼルじよるセキュリティ□ック 
• 冗長ファン機能 


• 己 TO (工場組み込み出荷）で使用ずるオペレーティングシステムの 
インストールやオプションの組み込みを指定ずることができます。 

• 八ードディスクドライブ、増設用電源ユニット、冗長ファンは 
ケーブルを必要としないワンタッチ取りがけ(ホ、ソトスワップ対応） 


胃 富な機能搭載 

• 冗長電源対応（オプション増設時に有効） 

• EI Torito Bootable CD - ROM(no emulation mode ) 

フォーマツトをサポート 

• POWER スイ、ソチマスク 
• ソフトウエア Power Off 
• リモートパワーオン機能 

• AC リンク機能 

• コンソールレス 機能 


胃理 機能 

• ESMPR 0 プ□ダクト 


m 己診断機能 


参 


DianaScope 

本体遠隔監視機能 （ EXPRESSSCOPE エンジンの 
RAID システム 管理 ユーテイリテイ 
電力監視 

八ードディスクドライブ監視 


• Power On Self - Test ( POST ) 

• システム 診断 ( T & D ) ユーティリテイ 



利なセツトアップユーティリティ 


[^守機能 

• オフライン保守ユーティリティ 
• DUMP スイ、ソチによるメモリダンプ機能 


• EXPRESS 己 UILDER (システムセットアップユーティリティ） 

• ExpressPicnic (パラメータファイル作成ユーティリティ） 

• SETUP 旧 I 0 S セットアップユーティリテイ） 


コネクタは8レーン用のちのを使用 


















4 特長 


本装置は、高い信頼性を磕保するためのさまざまな機能を提供しています。 

本体に添付されている ESMPRO などのソフトウエアが提供する監視機能との連携により、シ 
ステムの障害を未然に防止、または早期に復旧することができます。 

また、停電などの電源障害からサーバを守る無停電電源装置、万一のデータ損失に備えるため 
のバックアップ装置などといったを種オプション製品により、さらなる信頼性を磕保すること 
ができます。 

を機能はそれぞれ下の八ードウエア、およびソフトウエアにより実現しています。 


管理分野 

必要な八ードウエア 

必要なソフトウェア 

サーバ管理 

サーバ本体機能 

ESMPRO/ServerManager 

ESMPRO/ServerAgent 

ストレージ管理 
• ディスク管理 

• バックアップ管理 

- 八ードウエア全般 

RAID コント□ーラ 

(本体装置内蔵、オプション^^1) 

DAT/AIT など"^^ 

ESMPRO/ServerManager 

ESMPRO/ServerAgent 

Universal RAID Utility 

Windows す宗準バックアップツール 
ARCserve ' り 、 k ん 

BackupExec '、 NetBackup ^ 

電源管理 

無停電電源装置 （ UPS) if 1 

無停電電源装置により、使用ずるソ 
フトウェアが異なります。 

ネットワーク管理 

1日 OBASE-TX 接続ボードなど' t'l 

WebSAM/Netvisor が '1 

リモート管理 

本体標準装備の EXPRESSSCOPE エン 
ジン2 (—部の機能の利用にはリ，モート 
マネージメント拡張ライセンス A ' 1 が必 
要） 

ESMPRO/ServerManager 

ESMPRO/ServerAgent 

DianaScope 


*1 オプション製品 











導ん漏己 


サーバ管理 

本体の八ードウエアの状態を管理するためじ 「 ESMPRO / ServerAgent 」 をインストールし 
てください。 「 ESMPRO / ServerAgent 」 は本体の稼動状ミ兄などを監視するとともに万一の障 
害発生時 「 ESMPRO / Se 「 ve 「 Manage 「」 と連携してただちに管理者へ通報します。 
ESMPRO / ServerAgent をインス I ルした場合、データビューアの項目ごとの機能可否は次 
ページの表のとおりです。 

機能可否表 


機能名 

可否 

機能概要 

八ードウエア 


〇 

八ードウエアの物理的な情報を表示する機能です。 


メモリバンク 

〇 

メモリの物理的な情報を表示する機能です。 


装置情報 

〇 

装置固有の情報を表示する機能です。 


CPU 

〇 

CPU の物理的な情報を表示する機能です。 

シスてム 

〇 

CPU の論理情報参照や負荷率の監視をする機能でず。 

メモリの論理情報参照や状態監視をする機能です。 

I/O デバイス 

〇 

I/O デバイス（フ□、ソピーディスクドライブ、シリアル 
ポート、パラレルポート、キーボード、マウス、ビデオ） 

の情報参照をする機能でず。 

システム環境 


〇 

温度、ファン、電圧、電源、ドアなどを監視する機能で 
ず。 


温度 

〇 

崖体内部の温度を監視ずる機能でず。 


フアン 

〇 

ファンを監視する機能です。 


電圧 

〇 

崖体内部の電圧を監視する機能です。 


電源 

〇 

電源ユニットを監視する機能です。 


ドア 

X 

Chassis Intrusion (崖体のカバー/ドアの開閉）を監視ず 
る機能です。 

ソフトウエア 

〇 

サービス、ドライバ、 0S の情報を参照する機能です。 

ネットワーク 

〇 

ネットワーク （ LAN) に関する情報参照やパケット監視を 
する機能です。 

拡張バスデバイス 

X 

拡張バスデバイスの情報を参照する機能です。 

BIOS 

〇 

BIOS の情報を参照ずる機能でず。 

□一カルポーリング 

〇 

ESMPRO/ServerAgent が取得する任意の MIB 項目の値 
を監視する機能です。 

ストレージ 

〇 

八ードディスクドライブなどのストレージ機器やコント 
□ーラを監視する機能です。 

ファイルシステム 

〇 

ファイルシステム構成の参照や使用率監視をする機能で 
す。 

ディスクアレイ 


〇 

LSI 社製ディスクアレイコント□-ラ （ N81 03-73A/80/ 

81) および、 Promise 社製ディスクアレイコント□-ラを 
監視ずる機能でず。 




※上記ディスクアレイコント□ーラをサポートしていない 
本体装置の場合、ディスクアレイの情報はデータビュー 
アには表示しません。 

その他 


〇 

Watch Dog Timer じよる OS ス I ル監視をする機能です。 



〇 

0S STOP エラー発生後の通報処理を行う機能です。 


〇：サポート A :—部サポート X :未サポート 



ESMPRO / ServerManager 、 ESMPRO / ServerAgent は、本体に標準添付されて 
います。各ソフトウエアのインストール方法や使用方法は、各ソフトウエアの 
説明を参照してください。 


Windows 版との機能差分について 

Linux 版 ESMPRO / ServerAgent では、 Windwos 版 ESMPRO / ServerAgent とは異なり、ディ 
スクアレイ監視機能は、障害通報機能のみサポートです。データビューアでのディスクアレイ 
情報の表示はできません。 

別途、ディスクアレイコント□ーラの RAID システム監視ユーティリティをご使用ください。 
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ストレージ管理 

大容量のストレージデバイスを管理するために次の点について留意しておきましょう。 

• ディスク管理 

八ードディスクドライブの耐障害性を高めることは、直接的にシステム全体の信頼性を 
高めることにつながると言えます。本体装置内蔵または、オプションの RAID コント□一 
ラ( N 8 103-90/118) を使用することにより、八ードディスクドライブをグループ化し 
て冗長性を高め、データの損失を防ぐことができます。 

使用できる RAID コント□ーラは、本体装置のモデルにより異なります。 

- 本体装置内蔵の RAID コント□ーラ( N 8 103-1 16相当内蔵） 

本装置は、オプションの N 8103 -116 RAID ] ント□-ラ ( SAS / SATA ， RAID 0/1 湘 
当の RAID コント□ーラを内蔵しています。この本体装置内蔵の RAID コント□ーラ 
じよって、 RAID システムを構築することができます。 RAID コント□ーラがサポー 
卜する RAID レベルは、 RAID 0、 RAID 1、 RAID 10です。オプションの 「 N 8103 - 
119 RAID アップグレードキット」じより 、 RAID 5 、 RAID 6 、 RAID 50も使用でき 
まず。 RAID システムの構築、設定、管理じは、 「 Web 目 IOS 」 や 、 「Universal RAID 
Utility 」 を使用します。 

詳細は、「2八ードウェア編 RAID システムのコンフィグレーション」に35ページ）、 
「3ソフトウェア編 Universal RAID Utility 」（303 ぺージ）を参照してください。 

- オプションの RAID コント日ーラ （ N 8103 -90/118) 

オプションの RAID コント日ーラ （ N 8103 -90) は Disk 増設ユニットの八ードディス 
クドライブを RAID システム化する RAID コント□ーラです。 

N 8103 -90 ディスクアレイコント日ーラ(外が SAS HDD 用)がサポートする RAID レ 
ベルは、 RAID 0 、RAID 1 、 RAID 5です。 


オプションの RAID コント□-ラ （ N 8103 -118) は、本体装置の八ードディスクド 
ライブを RAID システム化する RAID コント□ーラです。 

N 8103 -1 18 RAID コント日ーラ ( SAS / SATA ， RAID 0/1/5/6) がサポートする RAID 
レベルは、 RAID 0 、RAID 1 、 RAID 10、 RAIDS、RAID 50 、 RAID 6 です。 

RAID システムの構築、設定:、管理には、 「 Web 巨 IOS 」 や 、 「Universal RAID Utility 」 
を使用します。 

詳細は、オプションの RAID コント□ーラに添付の説明書や、「3ソフトウェア編 
Universal RAID UtilityJ (303 ぺージ）を参照してください。 

RAID システムの設定は、セットアップツール「シームレスセットアップ」でも設定でき 
ます。より詳細な設定をする必要があるときは、それぞれのコンフィグレーションユー 
ティリティを使用してください。 

RAID システム管理ユーテイリテイは ESMPRO/ServerMamger や ESMPRO / 

ServerAgent との連携じより、 RAID システムの状ミ兄を卜ータルに監視し、障害の早期発 
見や予防措置を行い、八ードディスクドライブの障害に対して迅速に対処することがで 
きます。 



Universal RAID U 川 ity または、 ESMPRO / ServerManager 、 ESMPRO/ServerAgent 
は、本体に標準で添付しています。ソフトウ： L アのインストール方法や使用方 
法は、各ソフトウェアの説明を参照してください。 
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wO パト□—ルリードと整合性チエックによる予防保守 

J \- ドディスクドライブの後発不良に対する予防保守としてパト□ールリー 
ドび有効です。パト□ールリードにより、後発不良を早期に発見できます。 
パト□—ルリード機能をサボートする RAID コント□—ラを使用ずる場合は、 
パト□ール機能を使用してください。パト□ールリード機能をサポートしない 
RAID コント□—ラでは、パト□—ルリードの代わりに整合性チェックを使用 
して < ださい。 


• バックアップ管理 

を期的なバックアップは、不意のサーバのダウンに備える最も基本的な対応です。 

DAT 装置や AIT 装置と各種ソフトウェアを使って定期的にバックアップをとってくださ 
し^。容量や転送スピード、バックアップスケジュールの設をなど、ご使用になる環境に 
合わせて利用して<ださい。 

バックアップデバイスと接続するためにはオプションの SCSI コント□ーラボードが必要 
な場合があります。 


アプリケーション名 

説明 

NTBackup(OS 標準） 

Windows 標準のバックアップツール。 

単体バックアップ装置に単純なバックアップを行うときに使用。 

ARCserve 

( コンピュータ.アソシエイツ社） 

国内で最もポピュラーな PC サーバのバックアップ、ソール。 

スケジュール運用が巧能で、集合バックアップ装置、 DB オンライン 
バックアップなどに対応可能。 

BackupExec(Symantec 社） 

米国で最もポピュラーな PC サーバのバックアップツール。 

NTBackup と同ーテープフォーマットを使用。 

スケジュール運用が可能で、集合バックアップ装置、 DB オンライン 
バックアップなどに対応可能。 

NetBackup(Symantec 社） 

異種プラットフォーム環境で統合的な制御/管理を実現した、 

BackupExec の上位バックアップツール。基幹業務など大規模システム 
まで対応。才ープンファイルバックアップ、 Disaster Recovery を標準 
サポート。 DB オンラインバックアップなどに対応可能。 




NTBackup 


ARCserve 



BackupExec 

























































8 特長 


電源管理 

商用電源のトラブルは、システムを停止させる大きな原因のひとつです。 

停電や瞬断に加え、電圧低下、過負荷配電、電力設備の故障などがシステムダウンの要因とな 
る場合があります。 

無停電電源装置 ( UPS ) は、停電や瞬断で通常使用している商用電源の電圧が低下し始めると、 
自動的にバッテリから電源を供給し、システムの停止を防ぎます。システム管理者は、その間 
にファイルの保存など、必要な処理を行うことができます。さらに電圧や電流の変動を巧え、 
電源ユニットの寿命を延ばして平均故障間隔 ( MTBF ) の延長にも貢献します。また、スケ 
ジュールなどによる本装置の自動-無人運転を実現することもできます。 


ネットワーク管理 


ESMPRO / ServerManager 、 ESMPRO / ServerAgent を使用することじより、本体に内蔵され 
ている LAN カードの障害や、回線の負荷率等を監視することができます。 

また、別売の ESMPRO / Netvisor を利用することにより、ネットワーク全体の管理を行うこと 
ができます。 


リモート管理 

本体ネ票準装備の EXPRESSSCOPE エンジ、ン2と 「 EXPRESS 目 UILDER 」 DVD (こ!]又められてし^ 
るアプリケーション 「 DiamScope 」 を使用することにより、 LAN / WAN を介した本体のリ 
モート監視や管理をすることができます。 

EXPRESSSCOPE エンジン2が提供する管理機能は t (下のとおりです。 

• 電源ユニットの監視 

• 温度/電圧/ FAN / 八ードディスクドライブ/電力の監視 

• 八ードウェア障害のシステムイベント□グ ( SEL ) 生成機能 

• ウォッチドッグタイマによる 0 S ストール監視 

• 0 S ストップエラー発生後の通報処理 

• Web ブラウザを使用したリモート制御（本体装置のリセット、電源 ON / OFF 、 システム 
イベント□グ ( SEL ) の確認など） 

• リモート KVM 機能、リモートデバイス機能(オプションのリモートマネージメント拡張 
ライセンスが必要です。） 

• DianaScope による LAN / WAN 経由でのリモート制御、複数台装置の集中管理 

Web ブラウザを使用したリモート制御やリモート KVM 機能、リモートデバイス機能について 
は 「 EXPRESS 目 ULDER 」 DVD 内の 「 EXPRESSSCOPE エンジン2ューザーズガイド」を参 
照してください。 


^ リモートマネージメント拡張ライセンス( N 81 15-03) を使用する場合のを意事項 

If 王ック I 

リモートコンソール/リモートメディア機能についての最新情報は、弊社 Web 
サイト ( http :// nec 8. com ) を参照してください。 
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導入にあたつて 

本装置を導入するじあたって重要なポイントじついて説明します。 

システム構築のポイント 

実際にセツトアップを始める前に、下の点を考慮してシステムを構築してください。 


運用方法の検討 

「特長」での説明のとおり、本装置は運用管理•信頼性に関する多くの八ードウェア機能を持 
ち、用途に応じてさまざまなソフトウェアが添付されています。 

システムのライフサイクルの様々な局面において、「をハードウェア機能および添付ソフト 
ウェアのどれを使用して、どのような運用するか？」などを橫討し、それに合わせて必要な 
八ードウエアおよびソフトウエアのインストール/設をを行ってください。 


稼動げ況-障害の監視、および保守 

本体に標準添付の 「 ESMPRO / Se 「 ve 「 Manage 「」 、 「 ESMPRO / ServerAgent 」 を利用すること 
により、リモートからサーバの稼動状ミ兄や障害の監視を行い、障害を事前に防ぐことや万一の 
場合に迅速に対応することができます。 

運用の際は、 「 ESMPRO / Se 「 ve 「 Manage 「」 、 「 ESMPRO / ServerAgent 」 を利用して、万一の 
トラブルからシステムを守るようムがけてください。 



なお、本装置に障害が発生した際に、 NEC フィールディング（株）がアラート通報を受信して 
保守を行う「エクスプレス通報サービス」を利用すれば、低コストで Express 5800シリーズ 
の障害監視-保守を行うことができます。 

r エクスプレス通報サービス」をご利用することもご橫討ください。 
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システムの構築-運用にあたっての留意点 

システムを構築-運用する前に、次の点について確認してください。 

出荷時の状態を確認しましょう 

本製品を導入する前に、化荷時の状態を確認してください。 

• オペレーティングシステムのインス I ル状態について 

を文により化荷時の状態に次の2種類があります。 


出荷時のモデル 

説明 

カスタムインストール 

己 TO (工場組み込み化荷）にて Windows Server 2008、 

Windows Server 2003 x64 Editions、Windows Server 2003、または Linux の 
インス I -ールを指定された場合。 

未インストール 

BT0 (工場組み込み出荷）による 0S のインストールを希望されなかった場合。 


化荷時のオペレーティングシステムのインス!-ール状態により、必要なセットアップ作 
業が異なります。19ページの説明に従ってセツトアップを行ってください。 


セットアップの手順を確認しましょう 

システムを構築するにあたり、「セットアップ」は必要不可欠なポイントです。 

セットアップを始める前にセットアップをどのような順唐で進めるべきか十分に橫討してく 
ださい。 

必要のない手順を含めたり、必要な手順を省いたりすると、システムの構築スケジュールを狂 
わせるばかりでなく、本装置が提供するシステム全体の安をした運用と機能を十分に発揮でき 
なくなります。 


• くその1 > 運用方針と障害巧策の検討 

八ードウエアが提供する機能や採用するオペレーティングシステムじよって運用方針や 
セキュリティ、障害への対策方法が異なります。 

「特長 （3 ページ)」に示す本装置が提供する機能を十分に利用したシステムを構築できる 
よう橫討してください。 

また、システムの構築にあたり、ご契約の保守サービス会社および弊社営業担当にご相 
談されることもひとつの手だてです。 

• くその2> 八ードウエアのセットアップ 

本体の電源を ON にできるまでのセットアップを確実に行います。この後の「システムの 
セットアップ」を始めるために運用時と同じ状態にセットアップしてください。詳しく 
は、19ページに示す手順に従ってください。 

八ードウエアのセットアップには、オプションの取り付けや設置、周辺機器の接続に化 
えて、内部的なパラメータのセットアップも含まれます。ご使用じなる環境に合わせた 
パラメータの設をはオペレーティングシステムや管理用ソフトウエアと連携した機能を 
利用するために大切な手順のひとつです。 
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• くその3> システムのセットアップ 

オプションの取り付けや BIOS の設をといった八ードウエアのセットアップが終わった 
ら、八ードディスクドライブのパーティションの設定や RAID システムの設を、オペレー 
ティングシステムや管理用ソフトウエアのインス I -ールに進みます。 

く初めてのセットアップの場合 （ Windows ) > 

初めてのセットアップでは、お客様がを文の際に指をされたインストールの状態によっ 
てセットアップの方法が異なります。 

-「カスタムインストール」を指をして購入された場合 

本装置の電源を ON にすれば自動的にセットアップが始まります。セットアップの途 
中で表示される画面のメッセージに従って必要事項を入力していけばセットアップ 
は71^」します。 

一「ホインストール」にて購入された場合 

「ホインストールからのセットアップ•再セットアップの場合」に示す手順に従って 
ください。 

く未インストールか！5のセットアップ-再セットアップの場合 （ Windows ) > 

本装置で未インス I ルからのセットアップ-再セットアップをサポートしている 0 S 
( Windows ) は次の通りです。 


— Windows Server 2008 Standard 64 bit (x じ 4) Edition 
似降 、 「Windows Server 2008」と呼ぶ） 

— Windows Server 2008 Enterprise 64 bit ( x 64) Edition 
似降 、 「Windows Server 2008」と呼ぶ） 

— Windows Server 2008 Standard 32 bit ( x 86) Edition 
似降 、 「Windows Server 2008」と呼ぶ） 

— Windows Server 2008 Enterprise 32 bit ( x 86) Edition 
似降 、 「Windows Server 2008」と呼ぶ） 

— Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 64 bit ( x 64) Edition 
似降 、 「Windows Server 2008」と呼ぶ） 

— Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 64 bit ( x 64) Edition 
似降 、 「Windows Server 2008」と呼ぶ） 

— Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32 bit ( x 86) Edition 
似降 、 「Windows Server 2008」と呼ぶ） 

— Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32 bit ( x 86) Edition 
似降 、 「Windows Server 2008」と呼ぶ） 

— Windows Server 2003 R 2, Standard x 64 Edition 日本語版 
似降 、 「Windows Server 2003 x 64 Editions 」 と呼ぶ） 

— Windows Server 2003 R 2, Enterprise x 64 Edition 日本語版 
似降 、 「Windows Server 2003 x 64 Editions 」 と呼ぶ） 

— Windows Server 2003 R 2, Standard Edition 日本語版 
似降 、 「Windows Server 2003」と呼ぶ） 

— Windows Server 2003 R 2, Enterprise Edition 日本語版 
似降 、 「Windows Server 2003」と呼ぶ） 
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— Windows Server 2003, Standard Edition 日本語版 
似降 、 「Windows Server 2003」と呼ぶ） 

— Windows Server 2003, Enterprise Edition 日本語版 
似降 、 「Windows Server 2003」と呼ぶ） 

未インス I -ールからのセットアップ•再セットアップでは、インス I -ールする OS じよっ 
て異なります。 

< Windows Server 2008をインストールする場合> 

NEC 8 番衙; h 啼: // necS . com ) から 「 Express 5800 Windows Server 2008サポート车ッ 
卜」を参照してください。 

ダウン日ードぺージから 「Windows Server 2008対応差分モジュール」をダウン日ード 
し、「インストール補足説明書」を参照の上、インストールを行ってください。 

< Windows Server 2003 x 目4 Editions をインストールする場合> 

添付の 「 EXPRESS 目 ULDERJDVD に格納されているオンラインド羊ュメント 「Windows 
Server 2003 x 64 Editions インストレーシヨンサプリメントガイド」を参照し、「マニュ 
アルセットアップ」を行ってください。 

< Windows Server 2003をインストールする場合> 

本書の38ぺージを参照し r シームレスセットアップ」を行うか、添付の 「 EXPRESS 目 UILDER 」 
DVD に格納されているオンラインドキュメント 「Windows Server 2003インストレーシヨ 
ンサプリメントガイド」を参照し、「マニュアルセットアップ」を行ってください。 


两"〇 Windows Server 2003 x 目4 Editions ではシームレスセットアップは使用 
できません。 [Windows Server 2003 R 2 Standard x 64 Edition / 
Windows Server 2003 R 2 Enterprise x 目 4 Edition インストレーシヨン 
サプリメントガイド」を参照し、「マニュアルセットアップ」を使用してくだ 
さい。 


く BTO (工場組み込み出荷）時の初期設定 ( Linux ) > 

BT 0 (工場組み込み化荷）を指定して Linux サービスセットを購入されたお客樹ま 、 Linux 
サービスセットに添付される「初期設定および関連情報について」を参照し、 Linux の初 
期導入設定を行って<ださい。 

く再セットアップ （ Linux ヴービスセットを購入された場 S ( Linux ) > 

添付の rEXPRESSBUILDERJ DVD が提供する自動セットアップユーティリティ「シー 
ムレスセットアップ」 を使用してください。「シームレスセットアップ」では、 RAID シ 
ステムの構築や 0 S 、 を種アプリケーションのインストールに必要な情報を選択-入力す 
ると、後は簡易的な操作で BT 0 (工場組み込み化荷)時の状態に復元することができます。 


く未インストールか！5のセットアップ•再セットアップ ( Linux ) > 


r シームレスセットアップ」を行うか、もしくは添付の rEXPRESSBUILDERJ DVD に格 
納されているオンラインド羊ユメント 「Red Hat Enterprise Linux 5 Server インスト 
レーシヨンサプリメントガイド 」、 「Red Hat Enterprise Linux 4 インストレーシヨンサ 
プリメントガイド 」、 「Asiamx Server 3インストレーシヨンサプリメントガイド」また 
は 「MIRACLE LINUX V 4.0インストレーシヨンサプリメントガイド」を参照し、「マニユ 
アルセットアップ」を行ってください。 
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本装置がサポートしている OS ( Umx ) は次のとおりです。 
— Red Hat Enterprise Linux 5 Server ( x 86) 

— Red Hat Enterprise Linux 5 Server ( EM 64 T ) 

— Red Hat Enterprise Linux AS 4 ( x 86) 

— Red Hat Enterprise Linux AS 4 ( EM 64 T ) 

— Red Hat Enterprise Linux ES 4 ( x 86) 

— Red Hat Enterprise Linux ES 4 ( EM 64 T ) 

— Asianux Server 3 for x 86 
— Asianux Server 3 for x 86-64 


- MIRACLE LINUX V 4.0 - Asianux Inside 
- MIRACLE LINUX V 4.0 - Asianux Inside for x 86-64 

• くその 4> 障害処理のためのセットアップ 

障害が起きたときにすぐに原因の見極めや解みができるよう障害処理のためのセット 
アップをしてく ださい 。 Windows Server 2003 x 64 Editions または Windows Server 
2003に関しては、本書で説明しています。 

参 くその日> 管理用ソフトウェアのインストールとセットアップ 

インス!-ールが完了したソフトウェア旧 TO で化荷時に組み込まれたものを含む）のを 
種パラメータを、これから使用する八ードウェア/ネットワーク環境へ合うように設定 
します。また、本装置と同じネットワーク上へ管理 PC (—般的な PC が使用巧）を定義 
し、管理•監視用のソフトウェアをインストールします。詳しくは「ソフトウェア編 
(283 ページ)」をご覧<ださい。 

• くその目 > システム情報のノ（ックアップ 

「オフライン保守ユーティリティ」を使ってマザーボード上の装置固有情報をバックアッ 
プします。マザーボードが故障した場合、ボードを交換した後にこの情報をリストアする 
ことじよってを換前と同じ状態にずることができます。詳しくは76ページをご覧くださ 
い。 


各運用管理機能を利用するにあたって 

本装置で障害監視などの運用管理を行うには、標準添付の ESMPRO / ServerAgent 、 および 
ESMPRO / ServerManager 、 または別売の同ソフトウエアが必要となります。この後で説明す 
るセットアップ手順、またはソフトウエアの説明書（別売の場合）に従ってをソフトウエアの 
インス!-ール、および必要な設をを行ってください。 

を運用管理機能を利用する際には、じ(下の点にごを意ください。 

• ヴーノ (管理機能を利用するにあたって 

- 本体のをコンポーネントに PU / メモリ/ディスク/ファン）の使用状況の監視やオペレー 
ティングシステムのストール監視など、監視項目じよっては ESMPRO / ServerManager 、 
および ESMPRO / ServerAgent でしきい値などの設定が必要になります。詳継ま、をソフ 
トウエアに関する説明やオンラインヘルプなどを参照してください。 
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• ストレージ管理機能を利用するにあたって 

- RAID システムを使用する場合 

本体装置内蔵の RAID コント□-ラ （ N 8103 -11 6ネ目当内蔵）、オプションの RAID 〕 
ント日ーラ （ N 8103 -90/ 11 8) を使用する場合 、 Universal RAID Utility をインス! 
ルします。 

- バックアップファイルシステムを使用する場合 

テープバックアップ装置を使用する場合は、クリーニングテープを使ってを期的に 
へ、ソドを清掃するようムがけてください。へ、ソドのミちれはデータの読み書きエラー 
の原因となり、データを正しくバックアップ/リストアできなくなります 

• 電源管理機能を利用するにあたって 

- 無停電電源装置 ( UPS ) を利用するには、専用の制御用ソフトウェアまたは、オペ 
レーティングシステム標準の UPS サービスのセットアップが必要です。 

- 無停電電源装置 ( UPS ) を利用する場合、自動運転や停電回復時のサーバの自動起 
動などを行うには BIOS の設をが必要となる場合があります。「システム BIOS 
( SETUP ) のセットアップ （202 ぺージ)」を参照して、 「 Server 」 メニューじある 
「 AC - UNK 」 の設ををご使用になる環境に合った設をに変更して<ださい。 
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お客様登録 

弊社では、製品ご購入のお客様に rClub Express 会員」への登録をご案内しております。添 
付の「お客様登録申込書」に必要事項をご記入の上、エクスプレス受付センターまでご返送い 
ただ<か、または Club Express のインターネ、ソトホームページ 


http://club.express.nec.co.Jp/ 

じてご登録ください。 



rClub Express 会員」のみなさまには、ご希望により Express 5800シリーズをご利用になる上 
で役立つ情報サービスを、無料で提供させていただきます。サービスの詳細は Club Express 
のインターネットホームページにて紹介しております。ぜひ、ご覧ください。 

















16 セツトアップを始める前に 


セットアップを始める前に 

セツトアップの順唐と参照するページを説明します。セツトアップは八ードウエアから始めま 
す。 


BTO (工場組み込み出瑜にて Windows のインス! -- ルを指定した場 S ま、本 
■to 体に Windows のプ□ダクトキーび記載された ID ラベルび貼りつけ5れていま 
ず。 




广 Product Key: ^ 

AAAAA—BBBBB—CCCCC—DDDDD—EEEEE 

111111111111111111111111111111111111 

^ 00000-000- 000-000 y 



プ□ダクトキーは OS のセットアップや再インストール時に必要な情報です。 
剔びしたり巧したりしないよう取り扱いにごを意下さい。もし剥がれて紛失し 
たり巧れて見えなくなった場合でも、ラベルの再発衍まできませんので、あ5 
かじめプ□ダクトキーをメモし、他の添付品と一緒にメモを保管されることを 
お勧めします。 


EXPRESSBUILDER びヴポートしているヴービスパック 


本体に添付の 「 EXPRESSBUILDER 」 DVD では、 W 下の OS インス!ルメディア及びサービ 
スパックの組み合わせをサポートしています。 


• Windows Server 2003 R 2 x 64 Edition 


- OS インス!ルメディア （Service Pack 2内包版） 

- 0 S インストールメディア (Service Pack 無し）十 Service Pack 2 

- OS インス!ルメディア （Service Pack 無し） 

• Windows Server 2003 R 2 


- OS インストールメディア (Service Pack 2内包版） 

- 0 S インストールメディア (Service Pack 無し）十 Service Pack 2 

- OS インストールメディア （Service Pack 無し） 


• Windows Server 2003 

- OS インス I -- ルメディア (Service Pack 1内包版） 

— OS インストールメディア (Service Pack 1内包版）十 Service Pack 2 









導入編 17 


EXPRESSBUILDER がサポ-卜している大客量記憶装置用〕ント□-ラ 


ここでは Windows Server 2003 x 64 Editions および Windows Server 2003のセットアップ 
をする場合の確認事項について説明します。 

Windows オペレーティングシステムのインス I ルをする際は、八ードディスクドライブや 
その他大容量記憶装置じ接続されたコント□ーラ（ボード）に対応したデバイスドライバが必 
要になります。 

下に添付の 「 EXPRESSBUILDER 」 DVD がサポートしている本製品用のボードを示します。 
もし、下記 t (外のオプションボードを接続しているときは、ボードに添付の説明書と「応用 
セットアップ」 （77 ページ)を参照してセットアップしてください。 

• EXPRESSBUILDER にて OS のインス I ルをサポートしている RAID コント□ーラ 

- 本体装置内蔵の RAID コント□-ラ ( N 8103 -1 16ネ目当内蔵） 

- N 8103 -118 RAID コント日ーラに56 MB , RAID 0/1/5/6) 

• その他のオプション 

- N 8 103-75 SCSI コント日ーラ 
- N 8103 -95 SCSI コント日ーラ 
- N 8103 -107 SCSI コント日ーラ 
- N 8103 -104 SAS コント日ーラ 

- N 8103 -90 ディスクアレイコント日ーラ(外付 SASHDD 用） 



上記オプションカードに関しては、 EXPRESSBUILDER 内にドライバが 
収録されています。 


参 


上記 RAID コントローラソ外を使用した場合は、シームレスインストール 
に失敗します。各種ボードに添付の説明書をご参照願います。 
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次の順唐で八ードウエアをセットアップします。 

1. 月り途購入したオプションを取り付ける（一134ページ)。 



Windows Server 2003をお使いの環境で DIMM を増設した場合は、 OS の起動後 
に「ぺージングファイルサイズ」を設をし直してください。詳しくは40ぺージ 
を参照してください。 


2. 本体に最ち適した場所に設置する1日9ページ)。 

3. ディスプレイ装置やマウス、キーボードなどの周辺装置を本体に接続する 
119ぺージ)。 

4. 添付の電源コードを本体と電源コンセントに接続する（一119ぺージ)。 

日.八ードウェアの構成やシステムの用途に応じて BI 日 S の設定を変更する。 

202ページを参照してください。 

wO BIOS のノ くラメータで時刻や日付の設定び正しく設定されているか必ず確認し 
てください。 


引き続き、オペレーティングシステムのセットアップへ進んでください。 
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オペレーテイングシステムのセットアップ 


八ードウエアのセットアップを完了後、 W 下のフ□一に従ってオペレーティングシステムの 
セットアップを進めてください。 

Windows Server 2003 x 64 Editions / Windows Server 2003 JU 外の Windows のインス 
トール方法については、お買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い合わせくださ 
い。 



インストールずる 0S は？ 


Windows でず Linux でず 



*1BTO (工場組み込み出荷）を指定して Linux サービスセットを購入されたお客衞ま、 

Linux サービスセットに添付される r 巧]期設定および関連情報について」を参照してください。 
♦2 「EXPRESSBUILDER」DVD に格納されているオンラインドキュメントの Linux 用 
「インストレーシヨンサプリメントガイド」を参照してください。 

*3 Windows Server 2008をインストールする場合は、 NEC8 蚕街 （http://nec8.com) か5 
「Express 己800 Windows Server 2008サボートキット」を参照してください。 

























































20 Windows Server 2008 のセットアップ 


Windows Server 2008のセットアップ 


八ードウエアのセットアップを完了してから 、 Windows Server 2008やシステムのセット 
アップをします。 


カスタムインス I ルモデルのセットアップ 


rBTO (工場組み込み化荷)」で「カスタムインス I -ール」を指をして購入された本体の八ード 
ディスクドライブは、お客様がすぐに使えるようにパーティションの設をから、オペレーティ 
ングシステム、本装置が提供するソフトウエアがすべてインストールされています。 

^ ここで説明する手順は、「カスタムインストール」を指定して購人された製品 
I チェック] で初めて電源を ON (こするときのセットアップの方法(こついて説明していま 
す。再セットアップをする場合は、 NEC8 番衙 http://nec8.com) か6 
「Express 5800 Windows Server 2008サポートキ、ソト」を参照してください。 
ダウン□ー ドぺージか6 「Windows Server 2008対応差分モジュール」をダ 
ウン□ードし、「インストール補足説明書」を参照の上、インストールを巧っ 
てください。 


セットアップをはじめる前に（購入時の状態について） 

セットアップを始める前に次の点じついて確認してください。 

本体の八ードウェア構成（八ードディスクドライブのパーティションサイズも含む）や八ード 
ディスクドライブにインス I -ールされているソフトウェアの構成は、購入前のお客様じよる 
オーダー旧 TO (工場組み a み化荷)）によって異なります。 

下図は、八ードディスクドライブのパーティション構成じついて図解しています。 


r 


空きエリア 

Windows Server 2008 


八ードデイスクドライブ 
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セットアップの手順 

次の手順で本体を起動して、セットアップをします。 

1. 周辺装置、本体の順に電源を日 N にし、そのまま Windows を起動する。 

しばらくすると、 [ Windows セットアップウィザード]画面が表示されます。 

W 降、画面の指示に従って必要な設をや表示内容をよ<磕認し、[次へ]をクリック 
してセットアップを進めてください。 

-[ライセンス契約](使用許諾契約)画面では、使用許諾契約の内容を確認して 
ください。 

システムが起動します。 

(1)[ Windows のセットアップ]画面が表示されたら、[次へ]をクリックする。 



に ） Windows Server 2008セットアップ完了後、□グオンする前に下の画面が 
表示されパスワードの変更が要求されたら、 [ OK ] をクリックする。 


咬） ュ-ヴ -I 捕初に□ヴォンする苗に似ヮ-ドををちしな附I胁りません. 
I OK I キサシたルつ 

巧□口 を Wi ndows Server 2008 


(3) パスワードを変更し [@] をクリックする。 



キゎンた J レ 


麗巧 n 因 


.'を Windows Server’ 2008 

Standard 
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Windows Server 2008ではパスワードが下記の条件を満たさなし、場合、設定:す 
ることができません。 

• 大文字-小文字-数字が混をすること 
また、パスワードは6で字に Lb を推奨します。 


(4) JU 下のメッセージが表示されたら、 [ OK ] をクリックする。 



/ なワードされました • 


I OK I 

巧 □□ 

. み . Windows Server 2008 

Standard 


(5) □グイン後「初期構成タスク」画面が表示され、ユーザー情報を設をする。 



2. 「デバイスドライバ（本体標準装備）のセットアップ （23 ページ)」を参照して、 
ネットワークドライバの詳細設定をする。 

3. オプションのデバイスでドライバをインストールしていないものがある場合は、ド 
ライバをインス I -ールする。 

4. 「障害処理のためのセットアップ （63 ページ)」を参照して障害処理のためのセッ 
トアップをする。 

己.出荷時にインス I -ール済みのソフトウェアの設定およびその確認をする。 

インストール済みのソフトウェアはお客様が購入時に指定したものがインストール 
されています。例として次のようなソフトウェアがあります。 

— ESMPRO/ServerAgent 

- エクスプレス通報サービス* 

— Universal RAID Utility * 

- Microsoft Visual C ++ 2005 SP 1 再頒布可能パ、ソケージ ( x 86) ( CPU アー羊 
テクチャに関わらず、 （ x 86) を使用します） 

上記のソフトウェアで「*」巧のあるものは、お客様でご使用になる環境に合った状 
態に設ちまたは磕認をしなければならないソフトウェアを示しています。「ソフト 
ウェア編」の「本体用バンドルソフトウェア」を参照して使用環境に合った状態に 
設定してください。 
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目. 7目ページを参照してシステム情報のバックアップをとる。 

t 又上でカスタムインストールで購入された製品での初めてのセットアップは終了です。 

再セットアップや r システムのアップデート」を再度実施する際は NEC 8 番衙 http :// riec 8. com ) 
から 「 Express 5800 Windows Server 2008サポートキット」を参照してください。 

ダウン日ードぺージから 「 Windows 2008対応差分モジュール」をダウン日ードし、「インス 
トール補足説明書」を参照の上、インストールを行って<ださい。 


デバイスドライバ（本体標準装備）のセットアップ 

オプションのデバイスドライバのインストールやセットアップについては、オプションに添付 
の説明書を参照してください。 



• 「システムのアップデート」を再度実施する際は 、 「Windows Server 
2008が応差分モジユール」が必要です。 NEC 8 番街 （ h け p :// nec 8. com ) 
から「 Express 5800 Windows Server 2008サポートキット」を参照して 
ください。 

• 「カスタムインストールモデル」購入時は、「システムのアップデート」 

は実施済みです。 


LAN ドライバと PROSet のインス I ル 

LAN ドライバと PROSet は化荷時にインストールされています。 


^ ドライバおよび PROSet に関する操倘ま、必ず本体装置(こ接続されたコンソー 

民エック I ルか6管理者権限 （Administrator 等）で□グインして実施してください。 OS 
のリモートデスクトップ機能じよるリモートか6の設定変更操作はサポート 
しておりません。 


• N 8 104- 125を追加接続する場合の対応 

N 8104-125 を追力□接続する場合には、 W 下の手順にて LAN ドライバと PROSet をアンイ 
ンストール後、 N 8104 -125 を接続した状態で 「Windows Server 2008対応差分モジユー 
ル」にてシステムのアップデー 卜を実施し丄 AN ドライバと PROSet を適用してください。 

く LAN ドライバと PROSet のアンインス I ル手順> 

1. 現在のネットワークアダプタやオプションネットワークボードの設定情報を控える。 

標準装備のネットワークアダプタやオプションネットワークボードでチーム(ネッ 
トワークアダプタの冗長化)を構成している場合はチームを削除してください。削除 
の前には IP アドレスなどの設を情報を控えておき、再インス I ^ール後に改めて設を 
してください。 

チームの削除手順は「アダプタフォルトトレランス ( AFT )/ アダプティブ□-ドバラ 
ンシング ( ALB ) のセットアップ」に記述しています。 

2. コント□ールパネルより[プ□グラムのアンインス!-ール]をクリックする。 

3. [ Intel ( R ) Network Connections 1 2.4.38 .日]をダブルクリックする。 

[インテル ( R ) ネットワークコネクション(オプションの削除)]が表示されます。 
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4. [オプションの削除]で削除項目が選択されているのでそのまま梢 ij 除]をクリックする。 

[インテルが）ネットワークコネクション-ソフトウエアの削除]が表示されます。 

日.[はい]を選択する。 

自動でアンインス I '''ールが開始されます。 

6. [ InstallShield ウィザードを完了しました。]と表示されるので院了]をクリック 
する。 

7. システムを再起動する。 

W 上で完了です。 


オプションネットワークボード 

オプションネ、ソトワークボードは N 8104 -112/1 19/120/121/122/125となります。 

N 8 104- 125を使用する場合は前項の rN 8104- 125を追力□接続ずる場合の対応」の手順に従っ 
て設をを行ってください。 N 8104-125 じ(外のオプションネットワークボードを接続する場合、 
OS のプラグアンドプレイ機能が動作し、ドライバが自動でインストールされます。 


アダプタフオルトトレランス ( AFT )/ アダプティブ□-ドバランシング ( ALB ) のセットアップ 

アダプタフォルトトレランス ( AFT ) とは、複数のアダプタでチームを作り、使用されているア 
ダプタに障害が発生した場合自動的にチーム内の他のアダプタ I こ処理を移行させるものです。 
また、アダプティブ□ー ドバランシング ( ALB ) とは複数のアダプタでチームを作り、サーバか 
ら送受信パケットをチームすベてのアダプタから行うことにより、スループットを向上させる 
ものです。この ALB 機能は AFT 機能を含んでいます。 

本機能のサポート対象は、標準装備のネットワープアダプタとオプションネットワークボード 
です。 


• Server Core を使用時、ネットワークアダプタのチーム化は対応して 
おりません。 

• 「 Windows 2008対応差分モジュール」にてシステムのアップデート 
を実施した場合は再起動を行った後に AFT / ALB のセットアツプを行つ 
て < ださい。 


くチームのセットアップ手順> 

1 . コント□ールパネルより[システムとメンテナンス]配下の[デバイスマネージャを開 
く]をクリックし、[デバイスマネージャ]を起動する。 

2. [ネットワークアダプタ]を展開し [ Intel (の〜]をダブルクリックする。 

3. [チーム化]のタグを選択し、[その他のアダプタとチーム化する]にチェックを入れ、 
時斤規チーム]をクリックする。 

4. チームの名前を入力後、[次へ]をクリックする。 

日.チームに含めるアダプタをチェックし、[次へ]をクリックする。 

wO 1つのチームに含め5れるアダプタは2つまです。アダプタを3つ m 上含めた 
チーム構成での運用は未サボートです。 
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6. チームタイプの選択で、「アダプタフォルトトレランス」、「アダプティブ□ー ドバ 
ランシング」のいずれかを選択し、[次へ]をクリックする。 

7. [完了]をクリックする。 

8. [デバイスマネージャ ] より、上記の手順で設定したチームのアダプタを夕'ブルク 
リックしてプ□パティを開を、[設定]のタグを選択し、[チームの編集]をクリック 
する。 

9. チーム内のアダプタに巧しプライマリ/セカンダリ設定を行ラ場合、下の操作を 
行ラ。 

ープライマリ設定！ 

プライマリに設をするアダプタを選択し、「プライマリの設を」をクリックす 
る。 

- セカンダリ設を 

セカンダリに設をするアダプタを選択し、「セカンダリの設を」をクリックす 
る。 

プライマリ/セカンダリ設をを完了した後、 [0 K ] をクリックして画面を閉じてくださ 
い。 



プライマリ/セカンダリ設をはに(下の手順で確認できます。 

1) チームのアダプタのプロパティ内にある[設を]タブを表示する。 

2) [チーム内のアダプタ]の各アダプタに表示されているプライマリ/セカンダ 
リを確認する。 


10. [設定]のタグのまま[スイッチのテスト]をクリック後、スイッチのテスト画面が表 
示されたら、[テストの実行]をクリックして実行する。 

実行した結果、問題なしのメッセージが表示されれば、テスト完了です。 

11. システムを再起動する。 

W 上で完了です。 

く チームの 削除手順> 

1. コント□ールパネルより[システムとメンテナンス]配下の[デバイスマネージャを開 
く]をクリックし、[デバイスマネージャ]を起動する。 

2. [ネットワークアダプタ]を展開しチームのアダプタをダブルクリックする。 

3. [設定]タグを選択して[チームの削除]をクリックする。 

4. [チーム設茵のポップアップが表示されるので[はい]をクリックする。 

5. デバイスマネージャのネットワークアダプタ配下に[チーム:チーム名]がないことを 
確認する。 

6. システムを再起動する。 

W 上で完了です。 
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• アダプタフオルトトレランス （ AFT ) のチームとして指定するネット 
ワークアダプタは、同ースイッチング八ブ ( L 2) に接続されることを 
推奨しまず。異なるスイッチング八ブ ( L 2) でも使用できまずび、異 
なるスイッチング八ブ ( L 2) に接続する場合は、すべて同一 LAN (同 
ーネットワーク）上に存在ずる必要びあるため、カスケード接続にして 
<ださい。 

• アダプティブ□ー ドバランシング （ ALB ) を使用する場合は、スイッチ 
ング八ブ ( L 2) にのみ接続できます。 

• マザーボードまたはオプションのネットワークカードを交換する場合 
は、^^、ずチームを削除し、交換後にチームを再作成してください。 


ネットワークドライバのセットアップ 

く輯送速度の設定> 

転送速度については下記の手順に従って、ネットワークアダプタへ転送速度と Duplex モード 
の設ををしてください。また、 IP アドレスを設をする際、[インターネットプ□トコル ( TCP / 
IP )] のチェックボックスが外れている場合、チェックを付けてから IP アドレスの設定をしてく 
ださい。 

1 . コント□ールパネルより[システムとメンテナンス]配下の[デバイスマネージャを開 
く]をクリックし、[デバイスマネージャ]を起動する。 

2. [ネットワークアダプタ]を展開し、 [ Intel ( R ) PR 日/1000 EB Network 
Connection with I/O Acceleration ] のアダプタを夕'ブルクリックする。 

3. [リンク速度]タブをクリックし、[速度とデュプレックス]をスイッチング八ブの設 
定値と同じ値に設定する。 

4. ネットワークアダプタのプ□パティのダイア□グボックスの [0 K ] をクリックする。 

日.同様の手順にて、もう一方のネットワークアダプタ [ Intel ( R ) PR 日/1日日日 E 巨 
Network Connection with I/O Acceleration #2] の設定を行う。 

W 上で完了です。 


グラフィックスアクセラレータドライバ 

標準装備のグラフイ、ソクスアクセラレータドライバは、化荷時にインストールされています。 


SCSI コント□-ラ (N 8103 -7 日/9日/10 7) を使用する場合 

SCSI コント□-ラ ( N 8103-75/95/107) を使用する場合、または追力□接続する場合、 0 S のプ 
ラグアンドプレイ機能が動作し、ドライバが自動でインストールされます。特に作業は必要あ 
りません。 


ディスクアレイコント□ーラ （N 8103 -90) を使用する場含 

ディスクアレイコント□-ラ ( N 8103 -90) を使用する場合、または追力□接続する場合、 0 S のプ 
ラグアンドプレイ機能が動作し、ドライバが自動でインストールされます。特に作業は必要あ 
りません。 
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Fibre Channel コント□-ラ( N 81 90- 127/131 ) を使用ずる場合 

Fibre Channel コント□ーラ ( N 8190-127/131) を使用する場合、または追加接続する場合、 
0 S のプラグアンドプレイ機能が動作し、ドライバが自動でインストールされます。特に作業 
は必要ありません。 


障書処理のためのセットアップ 

障害が起きたときに障害からより早く、確実に復旧できるようセットアップをしてください。 
詳細な手順については63ページをご覧ください。 


再セツトアツ 


Windows Server 2008の再セットアップをする場合は、 NEC 8 番街 ( h 耶: // nec 8. com ) から 
「 Express 5800 Windows Server 2008サポート丰ット」を参照してください。 

ダウン□-ドぺージから 「Windows Server 2008対応差分モジュール」をダウン□-ドし、「イ 
ンストール補足説明書」を参照の上、インストールを行ってください。 
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Windows Server 2003 x64 Editions 
のセットアップ 


八ードウエアのセットアップを完了してから 、 Windows Server 2003 x 64 Editions やシステ 
ムのセットアップをします。 


カスタムインス I ルモデルのセットアップ 


「BTO (工場組み込み化荷)」で「カスタムインストール」を指をして購入された本体の八ード 
ディスクドライブは、お客様がすぐに使えるようにパーティションの設をから、オペレーティ 
ングシステム、本装置が提供するソフトウエアがすべてインストールされています。 

ここで説明する手順は、「カスタムインストール」を指定して購入された製品 
习 で初めて電源を ON にするときのセットアップの方まについて説明していま 
す。再セットアップをする場合は、 rEXPRESSBUILDERJ DVD (こ格納されて 
いるオンラインドキュメント 「Microsoft Windows Server 2003 R2, 
Standard x64 Edition/Microsoft Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 

Edition インストレーション サプリ メントガイド」の「マニュアルセットアッ 
プ」を参照して<ださい。 


セットアップをはじめる前に（購入時の状態について） 

セットアップを始める前に次の点について確認してください。 

本体の八ードウェア構成（八ードディスクドライブのパーティションサイズも含む）や八ード 
ディスクドライブにインス I -ールされているソフトウェアの構成は、購入前のお客様による 
オーダー旧 TO (工場組み a み化荷)）によって異なります。 

下図は、八ードディスクドライブのパーティション構成について図解しています。 




r 


空きエリア 

Windows Server 2003 x64 Editions 


八ードディスクドライブ 
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セットアップの手順 

次の手順で本体を起動して、セットアップをします。 

1. 周辺装置、本体の順に電源を日 N にし、そのまま Windows を起動する。 

しばらくすると、 [ Windows セットアップウィザードの開始]画面が表示されます。 
W 降、画面の指示に従って必要な設をや表示内容をよ<磕認し、[次へ]をクリ、ソクし 
てセットアップを進めてください。 

-[ライセンス契約](使用許諾契約)画面では、使用許諾契約の内容を確認して 
ください。 

-[ソフトウェアの個人用設定]画面では、名前や会なをまたは組織名を入力します。 
-[ライセンスモー鬥画面では、使用するライセンスモードを選択します。 

—[コンピュータさ)と Administrator のパスワード]画面では、コンピュータさ)と 
Administrator のパスワードを入力してください。 

-[日付と時刻の設定]画面では、日付と時刻を正し<設定して<ださい。 

-[ネットワークの設を]画面では、ネットワークの設をを選択します。 

-[ワークグループまたはドメインを]画面では、ドメインに参加させるか選択し 
ます。 

システムが再起動します。 

2. 「デバイスドライバ（本体標準装備）のセットアップ（3日ページ)」を参照して、 
ネットワークドライバの詳細設定をする。 

3. オプションのデバイスでドライバをインス I -ールしていないものがある場含は、ド 
ライバをインス I -ールする。 

4. 「障害処理のためのセットアップ （63 ページ)」を参照して障害処理のためのセッ 
トアップをする。 

日.出荷時にインス I -ール済みのソフトウェアの設定およびその確認をする。 

インストール済みのソフトウェアはお客様が購入時に指定したものがインストール 
されています。例として次のようなソフトウェアがあります。 

— ESMPRO/ServerAgent 

- エクスプレス通報サービス* 

— Universal RAID Utility * 

- Microsoft .NET Framework Version 2.0再頒布可能パ、ソケージ ( x 64) 

- Microsoft Visual C ++ 2005 SP 1 再頒布可能パ、ソケージ ( x 86) ( CPU アー羊 
テクチャに関わらず、 （ x 86) を使用します） 

上記のソフトウェアで「*」巧のあるものは、お客様でご使用になる環境に合った状 
態に設ちまたは確認をしなければならないソフトウェアを示しています。「ソフト 
ウェア編」の「本体用バンドルソフトウェア」を参照して使用環境に合った状態に 
設をしてください。 

目. 7目ページを参照してシステム情報のバックアップをとる。 

t 又上でカスタムインストールで購入された製品での初めてのセットアップは終了です。再セッ 
トアップをする際は「マニュアルセットアップ」を使用してください。 r マニュアルセットアッ 
プ」は、 「 EXPRESSBULDER 」 DVD に格納されているオンラインド羊ュメント 「Microsoft 
Windows Server 2003 R 2, Standard x 64 Edition/Microsoft Windows Server 2003 R 2, 
Enterprise x 64 Edition インストレーションサプリメントガイド」を参照してください。 
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デバイスドライバ（本体標準装備）のセットアップ 

オプションのデバイスドライバのインストールやセットアップについては、オプションに添付 
の説明書を参照してください。 


PROSet 

PROSet は、ネットワークドライバに含まれるネ、ソトワーク機能確認ユーティリティです。 
PROSet を使用することにより、じ(下のことが行えます。 

- アダプタ詳細情報の確認 

- ループバックテスト、パケット送信テストなどの診断 
— Teaming の設定 

ネットワークアダプタ複数枚をチームとして構成することで、装置に耐障害性に優れた環境を 
提供し、装置とスイッチ闇のスループットを向上させることができます。このような機能を利 
用する場合は、 PROSet が必要になります。 PROSet をインストールする場合は、次の手順に 
従ってください。 

1 . 「 EXPRESS 目 UILDER 」 DVD を光ディスクドライブにセットする。 

オートランで起動するメニューが表示されたら、メニュー画面を閉じてください。 

2. エクスプ□-ラを起動する。 

3. 「¥日日 2¥ win ¥ winnt ¥ w 2 k 3 amd ¥ cH 3¥ proset ¥ winx 目4」ディレクトリ内の 
rclxsetup . exe 」 アイコンをダブルクリックする。 

[ Intel ( R ) PROSet - Installshield ウィザード]が起動します。 

4. [次へ]をクリックする。 

日.使用許諾契約を読み、同意するならば[使用許諾契約の条項に同意します]を選択し 
て[次へ]をクリックする。 

目.デフオルトのまま[次へ]をクリックする。 

7. 再度、使用許諾契約を読み、同意するならば[使用許諾契約の条項に同意します]を 
選択して[次へ]をクリックする。 

8. [インス I -ール]をクリックする。 

9. [ InstallShield ウイザードを完了しました]というメッセージが表示されたら、[完 
了]をクリックする。 


10.「 EXPRESSBUILDER 」 DVD を光ディスクドライブから取り出し、システムを再 
起動する。 

]：> (上で完了です。 


^ ドライバおよび PROSet (こ関する操倘ま、必ず本体装置(こ接続された〕ンソー 

If て巧！ ルか6管理者権限 （ Administrator 等）で□グインして実施してください。 0 S 
のリモートデスクトップ機能によるリモートか6の設定変更操作はサポート 
しておりません。 
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ネットワークドライバ（標準装備）のセットアップ 

標準装備の2つのネットワークドライバは、目 TO 化荷時、または EXPRESS 巨 ULDER から「シ 
ステムのアップデート」を実行するとインストールされます。 

インストール後は、次の手順に従って、ドライバへ転送速度と Duplex モードの設ををしてく 
ださい。また、 IP アドレスを設をする際、[インターネットプ□トコル ( TCP / IP )] のチェック 
ボックスが外れている場合、チェックを付けてから IP アドレスの設をしてください。 

く PROSet びインス I -ールされていない場合> 

1 . デバイスマネージャを起動する。 

2. ネットワークアダプタを展開し、 [ Intel ( R ) PRO / 1000 EB Network 
Connection with I/O Acceleration ] を夕'ブルクリックする。 

ネットワークアダプタのプ□パティのダイア□グボックスが表示されます。 

3. 間細設茵タブをクリックし、[リンク速度とデュプレックスを八ブの設定値と同 
じ値に設定する。 

4. ネットワークアダプタのプ□パティのダイア□グボックスの[日 K ] をクリックする。 

己.同様の手順にて、もう一方のネットワークアダプタ [ Intel ( R ) PRO / 1000 EB 
Network Connection with 1/0 Acceleration #2] の設定を行う。 

W 上で完了です。 


く PROSet びインス I ルされている場合> 

1 . デバイスマネージャを起動する。 

2. ネットワークアダプタを展開し、 [ Intel ( R ) PRO / 1000 EB Network 
Connection with 1/0 Acceleration ] を夕'ブルクリックする。 

ネットワークアダプタのプ□パティのダイア□グボックスが表示されます。 

3. [リンク速度]タブをクリックし、[速度とデュプレックス]を八ブの設定値と同じ値 
に設定する。 

4. ネットワークアダプタのプ□パティのダイア□グボックスの[日 K ] をクリックする。 

日.同様の手順にて、もう一方のネットワークアダプタ [ Intel ( R ) PRO / 1000 EB 
Network Connection with 1/0 Acceleration #2] の設定を行う。 

W 上で完了です。 



残り1つのネットワークポートは「管埋用ポート」です0このポートに関する 
セットアップについては、 「 EXPRESSBUILDER 」 DVD 内にあるオンラインド 
キュメント 「 EXPRESSSCOPE エンジン2ユーザーズガイド」を参照してくだ 
さし、。 
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アダプタフオルトトレランス (AFT)/ アダプティブ□-ドバランシング (ALB) のセットアップ 

アダプタフォルトトレランス ( AFT ) とは、複数のアダプタでチームを作り、使用されているア 
ダプタに障害が発生した場合、自動的にグループ内の他のチームに処理を移行させるもので 
す。また、アダプティブ□ー ドバランシング ( ALB ) とは複数のアダプタでチームを作り、サー 
パから送受信パケットをチームすベてのアダプタから行うことにより、スループットを向上さ 
せるものです。この ALB 機能は AFT 機能を含んでいます。 

本機能のサポート対象は、標準装備のネットワープアダプタとオプションネットワークボード 
です。 


W -0 AFT / ALB のセットアップは、ドライバ/ PROSet のインス!ル後、必ず再 
■to 起動した後に行う必要びありまず。 


くチームのセットアップ手順> 

1 . デバイスマネージャを起動する。 

2. [ネットワークアダプタ]を展開し [ Intel (の〜]をダブルクリックする。 

3. [チーム化]のタグを選択し、[その他のアダプタとチーム化する]にチェックを入れ、 
時斤規チーム]をクリックする。 

4. チームの名前を入力後、[次へ]をクリックする。 

日.チームに含めるアダプタをチェックし、[次へ]をクリックする。 

目.チームタイプの選択で、「アダプタフォルトトレランス」、「アタ'プティブ□ー ドバ 
ランシング」のいずれかを選択し、[次へ]をクリックする。 

7. [完了]をクリックする。 

8. [デバイスマネージャ ] より、上記の手順で設定したチームのアダプタをダブルク 
リックしてプ□パティを開き、[設定]のタグを選択し、[チームの編集]をクリック 
する。 

9. チーム内のアダプタに巧しプライマリ/セカンダリ設定を行ラ場合、(下の操作を 
行ラ。 

—プライマリ設定！ 

プライマリに設定するアダプタを選択し、「プライマリの設定」をクリックす 
る。 

- セカンダリ設を 

セカンダリに設定するアダプタを選択し、「セカンダリの設定」をクリックす 
る。 

プライマリ/セカンダリ設をを完了した後、 [0 K ] をクリックして画面を閉じてくださ 
い。 



プライマリ/セカンダリ設をは必下の手順で確認できます。 

1) チームのアダプタのプロパティ内にある[設を]タブを表示する。 

2) [チーム内のアダプタ]の各アダプタに表示されているプライマリ/セカンダ 
リを確認する。 
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10. [設定]のタグのまま[スイッチのテスト]をクリック後、スイッチのテスト画面が表 
示されたら、[テストの実行]をクリックして実行する。 

実行した結果、問題なしのメッセージが表示されれば、テスト完了です。 

11. システムを再起動する。 

U 上で完了です。 

くチームの 削除手順> 

1 . デバイスマネージャを起動する。 

2. ネットワークアダプタを展開しチームのアダプタをダブルクリックする。 

3. [設定]タグを選択して[チームの削除]をクリックする。 

4. [チーム設蔚のポップアップが表示されるので[はい]をクリックする。 

日.デバイスマネージャのネットワークアダプタ配下に[チーム:チーム名]がないことを 
確認する。 

6. システムを再起動する。 


• アダプタフオルトトレランス ( AFT ) のチームとして指定ずるアダプタ 
は、同ースイッチング八ブ ( L 2)、 異なるスイッチング八ブ ( L 2) のどち 
5の接続でも使用可能ですが、異なるスイッチング八ブ ( L 2) に接続する 
場合は、すべて同一 LAN (同ーネットワーク)上に存在する必要びありま 
ずので、カスケード接続にしてください。 

• アダプティブ□—ドバランシング ( ALB ) を使用する場合は、スイッチン 
グ八ブ ( L 2) にのみ接続できまず。 

• マザーポードまたはオプションのネッ トワーク九ー ドを交換する場合 
は、必ずチームを削除し、交換後にチームを再作成してください。 


オプシヨンのネットワークボードのドライバ 


オプシヨンのネ、ソトワークボード ( N 8104 -1 19/112/111/に0/に1/に2/に 5/126) を使用ず 
る場合じついて説明しまず。 「 N 8104 -1 19/1に/111/120/に1/に2/に5/に6」を使用ずる場 
合は 、 rEXPRESSBUILDERJ DVD じ格納されているドライバをインストールしてください。 


「 N 8104 -1 19/1 12/1 20/1 21/1 22/12日/126」の場合 

r ¥002¥ win ¥ winnt ¥ w 2 k 3 amd ¥ dl 3¥ pro 1 000 ¥ winx 64」 

「 N 8104 -1 11」の場合 

r ¥002¥ win ¥ winnt ¥ w 2 k 3 amd ¥ dl 3¥ pro 1 00 ¥ winx 64」 

「 N 8104 -123 A 」 のネットワークボードを使用する場合は、添付されている CD か FD に格納さ 
れているドライバを使用してください。なお、インストール手順が不明な場合は、添がされて 
いるネットワークドライバのインス I -ール手順を参照してください。 

くオプションボード用ネットワークドライバのインス I -ール> 

オプションのネットワークボード ( N 8104-1 19/112/11 1/120/121/122/125/126) を使 
用する場合は、下記のインス I -ール方法に従ってドライバのインストールをしてください。 

1 . デバイスマネージャを起動する。 
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2. [ネットワークアダプタ]一 [ Intel ( R ) PR 日/1日日〜]または [ Intel ( R ) PR 0/1 日日日〜] 
をダブルクリックする。 

[ lntel ( R ) PRO /100 〜]または [ Intel ( R ) PRO /1000 〜]ダイア□グボックスが表示されます。 



[? そのイ也のデバイス]一 [? イーサネットコントローラ]がある場合は [? イーサ 
ネットコントローラ]をダブルクリックしてくださし、。 


3. [ドライバ]タブを選択し、[ドライバの更新]をクリックする。 


[八ードウエアの更新ウィザー鬥が表示されます。 

4. [いいえ、今回は接続しません]を選択して、[次へ]をクリックする。 

日.[一覧または特定の場所からインストールする（詳細） ] を選択し、[次へ]をクリツ 
クする。 


6. [次の場所で最適のドライバを検索する]を選択し、[次の場所を含める]にチェック 
を入れ、 

「 N 81日 4-1 11」の場合 

[¥ 日日 2¥ win ¥ winnt ¥ w 2 k 3 amd ¥ cH 3¥ pro 1日日 ¥winx 目 4] 

rN 8104-1 19/112/120/121/1 22/1 25/1 26 J の場合 
[¥ 日日 2¥ win ¥ winnt ¥ w 2 k 3 amd ¥ cH 3¥ pro 1日日日 ¥winx 目 4] 

と入力し、[次へ]をクリックする。 

ドライバの橫索が開始され、橫索後にインストールが始まります。しばらくすると 
[八ードウェアの更新ウィザードの完了]画面が表示されます。 

7. [完了]をクリックする。 

W 上で完了です。 


グラフ ィッ クスアクセラレータドライバ 

標準装備の グラフィ 、ソクスアクセラレータドライバは、 EXPRESSBULDER から「システムの 
アップデート」を実行するとインストールされます。 

カスタムインストールモデルの場合は自動的にインストールされています。 


ドライバを個別に再インストールしたいときは、次の手順に従ってください。 

1 . 「 EXPRESSBUILDER 」 DVD を光ディスクドライブにセットする。 

オートランで起動するメニューが表示されたら、メニュー画面を閉じてください。 

2. スタートメニューから[プ□グラム]-[アクセサリ]の順でポイントし、[エク 
スプ□ーラ]をクリックする。 

3. 「¥日日 2¥ win ¥ winnt ¥ w 2 k 3 amd ¥ video 」 ディレクトリ内の [ setup . exe ] アイコ 
ンをダブルクリックする。 

メッセージにしたがってインストール作業を進めてください。 

^ 途中、「デジタル署をが見つかりません。」というメッセージが表示された場合 
I チェック I は、[はい]をクリックし、インストールを続けてください。 
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4. 「 EXPRESS 巨 UILDER 」 DVD を光ディスクドライブから取り出し、システムを再 
起動する。 

W 上で完了です。 


SCSI コント□-ラ( N 81 03-9 日)を使用する場合 

SCSI コント□-ラ ( N 8103 -95) を使用する場合、または追力□接続する場合、 OS のプラグアン 
ドプレイ機能が動作し、ドライバが自動でインストールされます。特に作業は必要ありません。 


SCSI コント□-ラ( N 81 03-7 日)を使用する場含 

SCSI コント□-ラ ( N 8103 -75) を使用する場合、または追力□接続する場合、 OS のプラグアン 
ドプレイ機能が動作し、ドライバが自動でインストールされますが、その後ドライバのアップ 
デートが必要です。 EXPRESSBULDER から「システムのアップデート」を実行してドライバ 
をインストールしてください。 


SCSI コント□-ラ( N 81 03-107) を使用する場台 

SCSI コント□-ラ ( N 8103-107) を使用する場合、または追力□接続する場合、 0 S のプラグアン 
ドプレイ機能が動作しますが、ドライバは自動インストールされません。接続後、 
EXPRESSBULDER から「システムのアップデート」を実行してドライバをインストールして 
ください。 


SAS コント□-ラ( N 81 03-104) を使用する場含 

SAS コント日ーラ ( N 8103-104) を使用する場合、または追力□接続する場合、 0 S のプラグアン 
ドプレイ機能が動作しますが、ドライバは自動インストールされません。接続後、 
EXPRESSBULDER から「システムのアップデート」を実行してドライバをインストールして 
ください。 


ディスクアレイコント□-ラ （ N 8103 -90) を使用ずる場台 

ディスクアレイコント□-ラ ( N 8103-90) を使用する場合、または追力□接続する場合、 0 S のプ 
ラグアンドプレイ機能が動作し、ドライバが自動でインストールされます。特に作業は必要あ 
りません。 


障書処理のためのセットアップ 

障害が起きたときに障害からより早く、磕実に復旧できるようセットアップをしてください。 
詳細な手順については63ページをご覧ください。 


再セツトアツ 


Windows Server 2003 x 64 Editions の再セットアップをする場合は、 「 EXPRE ^ BUILDER 」 
DVD じ格納されているオンラインドキュメント 「Microsoft Windows Server 2003 R 2, 
Standard x 64 Edition/Microsoft Windows Server 2003 R 2, Enterprise x 64 Edition インスト 
レーシヨンサプリメントガイド」の「マニュアルセットアップ」を参照してください。 









36 Windows Server 2003 のセットアップ 


Windows Server 2003 のセットアップ 


八ードウエアのセットアップを完了してから 、 Windows Server 2003やシステムのセット 
アップをします。再インストールの際にも参照してください。 


— Windows Server 2003 Standard Edition / Enterprise Edition をご利 
Bta 用の場合、インス I ルに使用する OS インス I ルメディアについては、必 
ず 『Service Pack 1び内包されたメディア』をご使用ください。「カスタム 
インス!ルモデル」の場合は、既に Servcie Pack 1びインス I ルされ 
ているため、再度 Service Pack 1を適用ずる必要はありません。 


カスタムインス I ルモデルのセットアップ 


rBTO (工場組み込み化荷)」で「カスタムインス I -ール」を指をして購入された本体のハード 
ディスクドライブは、お客様がすぐに使えるようじパーティションの設をから、オペレーティ 
ングシステム、本装置が提供するソフトウエアがすべてインス I -ールされています。 


^ ここで説明する手順は、「カスタムインストール」を指定して購入された製品 
II エック I で初めて電源を ON (こするときのセットアップの方まじついて説明していま 
す。再セットアップをする場合や、その他の出荷状態のセットアップをする場 
合は、「シームレスセットアップ」を参照してください。 


セットアップをはじめる前に（購入時の状態について） 

セットアップを始める前に次の点じついて確認してください。 

本体の八ードウェア構成（八ードディスクドライブのパーティシヨンサイズも含む）や八ード 
ディスクドライブにインス I -ールされているソフトウェアの構成は、購入前のお客様じよる 
オーダー旧 TO (工場組み込み化荷)）によって異なります。 

下図は、八ードディスクドライブのパーティシヨン構成について図解しています。 



八ードデイスクドライブ 
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セットアップの手順 

次の手順で本体を起動して、セットアップをします。 

1. 周辺装置、本体の順に電源を日 N にし、そのまま Windows を起動する。 

しばらくすると 、 [Windows Server 2003セットアップ]画面が表示されます。 

降、画面の指示に従って必要な設をや表示内容をよ<確認し、[次へ]をクリ、ソクして 
セットアップを進めてください。 

-[ライセンス契約](使用許諾契約)画面では、使用許諾契約の内容を確認して 
ください。 

-[ソフトウェアの個人用設定]画面では、名前や会なをまたは組織名を入力します。 
-[ライセンスモー鬥画面では、使用するライセンスモードを選択します。 

—[コンピュータさ)と Administrator のパスワード]画面では、コンピュータ名)と 
Administrator のパスワードを入力してください。 

-[日付と時刻の設定]画面では、日付と時刻を正し<設定して<ださい。 

-[ネットワークの設を]画面では、ネットワークの設をを選択します。 

-[ワークグループまたはドメイン名]画面では、ドメイン I こ参力□させるか選択します。 
システムが再起動します。 

2. 日4ページの手順24丄 U 降を参照して、ネットワークドライバの詳細設定をする。 

3. オプションのデバイスでドライバをインストールしていないものがある場合は、ド 
ライバをインス I -ールする。 

4. 目3ページを参照して障害処理のためのセットアップをする。 

5. 出荷時にインス I -ール済みのソフトウェアの設定およびその確認をする。 

インス I -ール済みのソフトウェアはお客様が購入時に指をしたものがインス I -ール 
されています。例として次のようなソフトウェアがあります。 

— ESMPRO/ServerAgent 

- エクスプレス通報サービス* 

- Universal RAID Utility * 

- 情報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」 

- Microsoft .NET Framework Version 2.0再頒布可能パ、ソケージ ( x 86) 

- Microsoft Visual C ++ 2005 SP 1再頒布可能パ、ソケージ ( x 86) 

上記のソフトウェアで「*」巧のあるものは、お客様でご使用になる環境に合った状 
態に設定または確認をしなければならないソフトウェアを示しています。「ソフト 
ウェア編」の「本体用バンドルソフトウエア」を参照して使用環境に合った状態に 
設をしてください。 


»1"〇 カスタムセットアップで出荷された場合、インス!ルされているサービス 
パックのバージョンと、装置に添付されているヴービスパックのバージョンが 
異なる場合びありまず。本体にインストールされているサービスパック似降の 
パ’ージョンび添付されている場合は、本体に添付の 「WindowsServer 2003 
RURx 対応 (Service Pack x ) インス!ル手順書」を参照してサービスパッ 
クのインストールを行ってください。サービスパック情報に関しては、下言己サ 
イトより詳細情報を確認して<ださい。 

旧番街] http :// nec 8. com / 
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目. 76ページを参照してシステム情報のバックアップをとる。 

W 上でカスタムインストールで購入された製品での初めてのセットアップは終了です。 
再セットアップをする際は「シームレスセットアップ」を使用してください。 



EXPRESSBULDER の「シームレスセットアップ」機能を使ってセットアップします。 

本機能は、本体に接続された RAID コント□ーラを自動認識して RAID システムを構築しますの 
で、あらかじめ、「八ードウエアのセットアップ」 （18 ページ）の設をを完了させておいてく 
ださい。 


NEC 


EXPRESSBUILDER 


step 


ニューぞ进おして、 r ぶへザタンぞ亂てな則、 

RAID 巧黄や 0S をインスト—ルする巧合は、 r シームレスむットアップをま巧すミ 
巧実をが了する巧合は、 「EXP 班 SSBU 正 DER をが了する J を巧巧してください。 


かシームレスセットアツブぞ実けする 


广 Window 巧 OEM-D 诚ぞ巧ぶする 
广 Lirox 巧ドライバディスクを巧肺る 

广 Limix 虹ののがす-ティシ3ンを化が r な Linux サービスたット巧） 
广 RAID のコンフイヴレーシ3ン巧陆ぞ tZ —プに!ー ドする 
广 EXP 班だ肌正 DE 田こドライバをロードする 


Version 5,XX-XXX,XX 


W "0 シームレスセットアップでは、設定によっては八ードディスクの内容を削除し 
ます。入力するパラメータにごを意ください。特に、下の設定時にはま意び 
必要です。 

• step 4 「 RAID の設定」 

• Step 己「メディアとパーテイシヨンの設定」 

必要に応じユーザーデータのバックアップを取ることを推奨します。 


シームレスセットアップを使用しないインストール方法など、特殊なセット 
区エック I アップについては、77ページの「応用セツトアップ」で説明しています。 



• シーム レスセットアップでは、あらかじめ作成したパラメータファイルを 
使用したり、セットアップ中に設をしたパラメータをパラメータファイル 
としてフロッピーディスク(別途1 .44 M 巳フォーマット済み空きフロッピー 
ディスクをお客様でご用意ください）に保存することができます。フロッ 
ピーディスクをご使用の場合は、別途 USB フロッピーディスクドライブを 
ご用意ください。 

• パラメータファイルは、 EXPRESS 巳 UILDER にある 「 ExpressPicnic ®」 を 
使って事前に作成してお〈ことができます。 

参 ExpressPicnic を使ったパラメータファイルの作成方法については、291 
ぺージを参照して〈ださい。 
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セットアップ前の確認事項について 

シームレスセットアップを始める前に、ここで説明するを意事項について確認しておいてくだ 
さぃ。 

Windows ファミリについて 

Windows Server 2003ファミリのうち、シームレスセットアップでインストール巧能なエ 
ディシヨンは次のとおりです。 

• Microsoft ® Windows Server ® 2003 R 2, Standard Edition 日本語版 

• Microsoft ® Windows Server ® 2003 R 2, Enterprise Edition 日本語版 

• Microsoft ® Windows Server ® 2003, Standard Edition 日本語版 

• Microsoft ⑥ Windows Server ® 2003, Enterprise Edition 日本語版 

J : 又降 「Windows Server 2003」と呼びます。 

上記 t (外のエディションをインス I -ールしたいときは、お買い求めの販売店または保守サービ 
ス会社にお問い合わせください。 


两"〇 Windows Server 2003 x 目4 Editions では、シームレスセットアップを使 
用できません。再セットアップずる場合は 、 「Microsoft Windows Server 
2003 R 2, Standard x 巨 4 Edition / Microsoft Windows Server 2003 
R 2, Enterprise x 巨 4 Edition インストレーシヨンサプリメントガイド」を参 
照し、「マニュアルセットアップ」を使用してください。 


巨 IOS の設定について 

Windows Server 2003をインストールする前に八ードウェアの目 I 0 S 設をなどを磕認してく 
ださい。202ページを参照して設定してください。 


ま意ずべき八ードウエア構成について 

Windows Server 2003をシームレスセットアップでインストールするとき、次のような八一 
ドウエア構成においては特殊な手順が必要となります。 

• ミラー化されているボリユームへの再インス I -ールについて 

[ディスクの管理]を使用してミラー化されているボリュームに再インス I -ールする場合 
は、インストールの実行前にミラー化を無効にして、ベーシックディスクに戻し、イン 
ス I -ール完了後に再度ミラー化してください。 

ミラーボリュームの作成あるいはミラーボリュームの解除および削除は[コンピュータの 
管理]内の[ディスクの管理]から行えます。 

• MO 装置の接続について 

Windows Server 2003をインストールするときに M 0 装置を接続したまま作業を行う 
と、インストールに失敗することがあります。ファイルシステムが正しく変換されなかつ 
た場合は、 M 0 装置を外してインストールを最初からやり直してください。 
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• DAT 等のメディアについて 

シームレスセットアップでは、 DAT 等のインストールに不要なメディアはセットしない 
でください。 

• 複数台の八ードディスクドライブ（論理ドライブ）の接続について 

Windows システムをインストールしようとする八ードディスクドライブのほかに別の 
八ードディスクドライブを接続する場合は、 Windows をインストールした後に接続して 
ください。また、論理ドライブが複数存在するシステムへの再セットアップについては、 
「論理ドライブが複数を在する場合の再セットアップ手順」 （79 ページ）を参照して < だ 
ぎい。 



データディスク 用として N 8103 -90 ボー ドを接続する場合は 、 RAID コントロー 
ラの コンフイグレーシヨン 情報をクリ ア してから シームレスセットアップを 
開始してくださし、。 コン フィ グレーシヨン 情報のクリ ア 手順については N 81 os - 
go ボー ドに添付の マニュアルを 参照してください。 


• ダイナミックディスクへアップグレードした八ードディスクドライブへの再インス! 

ルについて 


ダイナミックディスクへアップグレードした場合、既存のパーティションを残したまま 
での 再インス!ルはできません。この場合 、 rEXPRESSBUILDERJ DVD に格納されて 
いる 「Windows Server 2003インストレーシヨンサプリメントガイド」を参照してセツ 
トアップしてください。 


システムノくーテイシヨンのサイズについて 


Windows システムをインストールするために必要なパーティションのサイズは、次の計算式 
から求めることができます。 

インストールに必要なサイズ十ページングファイルサイズ十ダンプファイルサイズ 
十アプリケーションサイズ 


インストールに必要なサイズ ニ3500 MB(Windows Server 2003 R 2) 

二3500 MB(Windows Server 2003 
with ServicePack 1) 

二3500 MB(Windows Server 200 3 R 2 
with Service Pack 2) 

二5300 M 目 (Windows Server 200 3 R 2 
+ Se「vicePack 2 CD - ROM ) 

二5300 MB ( WindowsSe 「 ve 「 2003 with 


ServicePack 1 +ServicePack 2 CD - ROM ) 
ページングファイルサイズ（推奨）二搭載メモリサイズ X 1.5 
ダンプファイルサイズ ニ搭載メモリサイズ十 12 MB 

アプリケーションサイズ ニ任意 
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• 上記ぺージングファイルサイズはデバッグ情報(ダンプファイル）採取 
のための推奨サイズでず。ブートボリュームには、ダンプファイルを格 
納するのに十分な大きさの初期サイズを持つページングファイルが必要 
です。また、ページングファイルび不足ずると仮想メモリ不足により正 
確なデバッグ情報を採取できない場合びあるため、システム全体で十分 
なページングファイルサイズを設定してください。 

• 1つのノ くーティションに設定できるぺージングファイルサイズは最大で 
409己 MB でず。搭載メモリサイズ X 1.日倍のサイズび409曰 MB を超え 
る場合は、409己 MB で設定してください。 

• 搭載メモリサイズが 2 GB 杉上の場合のダンプファイルサイズの最大は 
に048 MB +12 MB 」 です。 

• その他アプリケーションなどをインストールずる場合は、別途そのアブ 
リケーシヨンび必要とずるデイスク容量を追加してください。 


例えば、搭載メモリサイズが 512 M 巨の場合、パーティションサイズは、前述の計算方法から 

3500 M 目+ (512 M 目 X 1.5) + 512 MB +12 M 目+アプリケーションサイズニ 
4792 MB + アプリケーションサイズ 

となります。 

システムをインストールするパーティションサイズが「インストールに必要なサイズ十ペー 
ジングファイルサイズ」よリルさい場合はパーティションサイズを大きくするか、ディスクを 
増設して<ださい。ダンプファイルサイズを磕保できない場合は、次のようじ複数のディスク 
に割り当てることで解まできます。 

1. 「インストールに必要なサイズ+ページングファイルサイズ」を設定する。 

2. 「障害処理のためのセットアップ」を参照して、デバッグ情報（ダンプファイルヴ 
イズ分）を別のディスクに書き込むように設定する。 

ダンプファイルサイズを書き込めるスペースがディスクにない場合は「インストールに必要な 
サイズ十ページングファイルサイズ」でインストール後、新しいディスクを増設してくださ 
い。 



シームレスセットアップでインストールする場合、必要最小限のパーティシヨ 
ンサイズを「上記の必要最小限のパーティシヨンサイズ+ 850 MB 」 または 
r 4095 MBj のうち、どちらか大きい値に設をしてください。 
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サービスパックの適用について 

• Windows Server 2003, Standard Edition / Enterprise Edition をご利用の場合、インス 
I ルに使用する 0 S インストールメディアについては、必ず 『Service Pack 1が内包 
されたメディア』をご使用ください。再度 Service Pack 1を適用する必要はありませ 
ん。 

• Service Pack 2が内包された OS インストールメディアを使用しインストールされた場 
合は、再度 Service Pack 2 を適用する必要はありません。 

• Windows Server 2003 R 2 をインストールする場合は 、 Service Pack 1を適用する必 
要はありません。 

• Windows Server 2003 R 2 をインストールする場合は、シームレスセットアップ中に 
サービスパックを適用しないでください。サービスパックはシームレスセットアップ完 
了後 、 Windows Server 2003 R 2 D に C 2のインストールを実施した上で「システムの 
アップデート」にて適用してください。 

• 本装置に添付されているサービスパック W 降のサービスパックを使用する場合は、下記 
サイトより詳細情報を磕かめた上で使用してください。 

[NEC 8番街] http :// nec 8. com / 
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セットアップの流れ 

シームレスセツトアップの流れを図に示します。 


EXPRESS 目 UILDER 



CD / DVD - ROM , フ□ッピーディスクを取り出ず 



Windows OS CD - ROM をセツトする 




バラメータの□-ド （ Step 2) 


次へ 


OS の選択 （steps) 


次へ 


RAID の設定 ( Step 4) 


次へ 


Windows の詳細設定 （ Step 已〜1 0) 


次へ 


バラメータの セー ブ （ Stepll ) 


巧へ 


自動インストールの開始 （ Stepl 吕） 


」 ぐ 



J ： 入力や選択び必要な作業 
]： 自動的に作業び進む内容 


* Windows Server 吕〇03 R 吕は除<。 
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セットアップの手順 

シームレスセッ ト アップでは、ウイザード形式によりをパラメータを設をしていきます。この 
とき、をパラメータを 一つの ファイル（パラメータファイル）としてフ□、ソ ピー ディスクへ保 
存することも巧能です。 


パラメータファイルを使ってセットアップするときは、ファイル保を用として 
エック I 1.44 MB フォーマット済みの空きフ□、ソピーディスクが1枚必要となります。 
あ6かじめ、お客様でフ□、ソピーディスクをご用意ください。 

再インストールのときは、保ちしておいたパラメータファイルを読み込ませる 
ことで、ウイザード(こよるパラメータ入力を省略することができます。 


W "0 事師こ r ま意ずべき A — ドウエア構成について （39 ページ)」を確認してくだ 
■ ra さい。 


1. 周辺装置、本装置の順に電源を日 N にする。 

2. 本装置の光ディスクドライブに 「 EXPRESS 目 UILDER 」 DVD をセットする。 

3. DVD をセットしたら、リセットする （く Ctrl > + く Alt > + く Delete 〉 キーを押す） 

か、電源を日 FF / ON して本装置を再起動する。 

DVD から EXPRESS 巨 UILDER が、起讓力します。 

じ(下のメッセージが表示されたら、 「0 s installation *** default ***」を選択してく 
ださい（何も 丰一 入力がない場合でわ、自動的に手順4の画面へ進みまず）。 



4. [シームレスセットアップを実行する]を選択し、[次へ]をクリックする。 


NEC 


EXPRESSBUILDER 


step I お -" ♦ 


y ニューぞ遥おして、じたへ J ボタン対 f してな巧 U 

•RA の巧語や 0S ぞインスト—ルする巧合は、 r シ—ムレスセットアッづぞ実行する」ぞ进巧してくだみ、。 
•巧業をお了する巧さは、 「EXP 班 SSB 饥 LDER をが了する J ぞ进巧してください。 


• シ—ムレスむソトアツブぞ実巧する 

— Windows 巧 OEM-D 础ぞ巧ぶする 
— Linux 用ド M パディスクぞ巧巧する 

〜 Lanix Recovery； 、•ーティションぞ巧巧する (Linux サービスむット用） 
]ンつイヴレーシヨンI店ま B をたーブ/□ー ドする 
SBUILDEE1 こドライ,巧ロー ドする 


〜なののコンコづ 
A EXPEE な BUIL] 



つ巧へ 
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己.パラメータを□ー ドす る。 

[パラメータの□ー ド]画面が表示されます。 


NEC 


EXPRE な BUILDER 


1您 — ||猫 ■づ "■►r が" >1 も*^ 今 


,てラ户ータをロードする場合は、 J 巧メータの入ったのぞドライニ 
> 巧メーかイ滅 J 、•スを入力してください。 

,、•ライーさぞロードしなし、巧合は、。巧 y -夕巧トドぃょい J を 

.ブげ拽続 
{—夕を口、 

(—5 ぞ口、 


'ブへたソトして、。献ータをロードする J を迭巧し、 


Xフロッピーディスクドライブび巧続されていなし端合は0、•ラメータをロート 


-バライ-さを口-ドする：1 


- 贵码 . J 


Version 5.XX-XXX.XX 


[パラメータファイルを使用しない場合] 

r パラメータを□ードしない」を選択して、[次へ]をクリックする。 

^ フ□、ソピーディスクドライブが本体に接続されていない場合、こち 6 を選択し 
I チェック 1 てください。 


[パラメータファイルを使用する場合] 

「八°ラメータを□ードする」を選択し、パラメータファイルのパスをボックスへ入力 
する。この後、をウィザードにてファイルから□ードされたパラメータを確認する 
場合は[次へ]を、確認しないでそのままインストールする場合は[ス羊、ソプする]をク 
リ 、ソク する。 


^ パラメータファイルのパスおよびファイルを(こ日本語は使用しないでくださ 

II エック] い。 


[次へ]をクリックー手順6へ 

[ス羊、ソプする]をクリックー手順15へ 
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6. インス I -ールする日 S を選択する。 

[ Wiridows (32 bit エディション)をインストールする]を選択して、[次へ]をクリ、ソク 
してください。 


NEC 


EXPRE な BUILDER 


step ••卜け{猫ぶ,‘ 


インストールする os ぞ进巧してくだみ、 


「上お W かの 0S をインストールする J ぞ进巧すると、 RAID 巧語のみ実おしてが了します。 


な Windows 口況なエディション巧インストールする 
广 Linux ぞインストールする CLiiim サービスたット巧） 


• 上記 W 外の OS をインストールする 


* るこ，I 1'-% へ ： ’、JT0P へ 

Version 5.XX-m.XX 

7. RAID の設定をする。 

[ RAID の設を]画面が表示されます。設を内容を確認し、必要なら修正を行ってから 
[次へ]をクリックしてください。 


NEC 


EXPRE だ BUILDER 


な epj 气 "I P す"旷。誓,. 12^’|]卡|難吟|な督" 


RAID コントローラをほ巧していなし巧さ、およぴ、すで!こ化巧されてし、る論理ドライブをほ巧する巧合は、スキッブを进巧し、ホへ谨んでくださ 
い。 

むお、説巧ドライブのけ巧には、同型まの物巧デ J y イスしかほ用できま廿ん。 


广讀巧ドライブの巧巧をスキツブする 

-P みの issiaa 狂がフ-挪巧すが规ドライブび巧巧の巧さ、ディスク内のデー幻ますベて;'結されます） 

RAID コントローラ 

: MegaRAID SAS PCI Express(TM) ROMB 

括続されて1 &を物理デ, i イスのを数 

: 4 

論里ドライブを巧ぶする挪まデ J イスのお数 

:闷 

RAID レペル 

: [iSBiT] 

ホットスペアにお定される物巧デ J イスのを拽 

:口 

ほ用しなし、伽ちデ J イスのを数 

: 0 

1る、^^^ホへ 

、 )T0P へ 、：)デフ♦ルトへ R す 



• 論理ドライブの作成には同型番の物理デイスクしか使用できません。 

• 正常に終了しない場合は、 EXPRESSBUILDER 内にドライバが収録され 
ていない可能性が有ります。「セットアップを始める前に （16 ぺージ)」 

をご参照願います。 





















導入編 47 


8. メディアとノ くーティションの設定をする。 

[メディアとパーティションの設定]画面が表示されます。 

設を内容を確認し、必要なら修正を行ってから[次へ]をクリックしてください。 


NEC 


EXPRE な BUILDER 


step Pv" Ffii. irT" FV II 鋼卡 I な宅卡 


r 巧巧の j トティシヨンをほ巧する」ぞ进巧した巧合、ディスクの1を目（を頭)の J トティシヨンへ 0S ぞインストールします。 


■•インストールザ.ィアの指定— 
Windows ファミリ/エディシ g ン 



idows Server 20的 Slant 
Service Pack を通用する 


ルト 

09:00) 大巧、化 


] 



Hi 


• Windows Server 2003 R 2 をご使用の場台は、シームレスセット 
アップでヴービスノ くックを適用しないでください。 

サービスパックを適用する場合は、シームレスセットアップ完了後、 
Windows Server 2003 R 2 DISC 2を適用してか5「システムの 
アップデート」にてサービスパックを適用してください。 

• パーティションサイズについて 

— OS をインストールするパーティションは、必要最小限 m 上のサイ 
ズを指定してください。 （40 ページ参照） 

- 接続されている八ードディスク ly 上の容量は指定しないでくださ 
い。 

- RAID 構成で2,097,1曰 2 MB (2 TB ) m 上のノ くーティションは作成 
でをません。 

• 「 Windows システムドライブの設定」で「新規に作成する」を還択し 
たとき、ディスクの内容はずべてクリアされますのでごま意ください。 

• 「 Windows システムドライブの設定」で「既存のパーティションを使 
用する」を選択ずると、最初のパーティションの情報は フォー マットさ 
れ、ずべてなくなりまず。それ m がのパーティションの情報は保持され 
まず。下図は、情報び削除されるパーティションを示しています。 


第 1 パーテイシヨン 

第 2 パーテイシヨン 

第 3 パーテイシヨン 

削除 

保持 

保持 


• ダイナミックディスクへアップグレードした八ードディスクドライブの 
既存のパーティシヨンを残したまま再インストールずることはできませ 
ん （40 ぺージ参照)。 「 Windows システムドライブの設定」で「既存 
パーティシヨンを使用する」を選択しないでください。 
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9. 基本情報の設定をする。 

[基本情報の設定]画面が表示されます。 

ユーザー情報を入力して[次へ]をクリックしてください。 


NEC 


EXPRE だ BUILDER 


•A 瞻いプ n パラメータ 11 0S の運が HRAIC)® 11 メディアと 基本情雜 

step J メこ"， II の。で ,"II j . i . J «*4"- ぶ鐵 II . 11。。 叫卡 

ユーザー巧都などのを本設定を入力してください。 

コンビュータ轴ま、15文： n：rF で設ミしてくだみ、(化のコンビューさもド y イン/ワークヴルーゴおとの重視ます巧)。 

ほ用をる/をなるは、如文字 W 下(を巧で1ま25文す)で設定してください。 



-クライアントライたンス-；— 

同啼ま吊ュ-ザ数モ-ド:民 
广巧続デバイス教または巧続ユーザ数モ—ド 


•る'、 J '../Iホへ ：、] TOP へ ：心；;3デフオルトへ•す 




• パラメータフアイルを使用してセットアップを行った場合や、 Step 7 i ^ ソ 
降の画面から Step 6 に画面を戻した場合、 「 Administrator パスワード」お 
よび 「 Administrator パスワードの確認」に値を設をしていない場合でも 
r . I I が表示されます。 

• 日本語入力する場合は、 < Alt >+< 半角/全角>キーを押してください。 


10. ネットワークプロトコルの設定をする。 

[ネットワークプ□トコルの設を]画面が表示されます。設を内容を磕認し、必要な 
ら修正を行ってから〔次へ]をクリックしてください。 


EXPRESSBUILDER 

step I 難^^ 吟 pi 勢 今 お ぎを 卡 1^1 を 今 


ネットワークの i さ定ぞ巧わない巧合は、「煩準試をを遠祈し、「みへ J ポタンを巧してくだみ、。 


巧 頃単設定 


- 1 。乂タム敎足 

が - ：1 

づでか,ゴ adaputer ブロトコル2 

ゴ9- • -イノターネットブロトコル3 

: ■Kiat-- ム -.J。' イン*:-子：;トブロトコ义イ 



■iO 〇ホへ 


うデフが 


'心 


カスタム設をでの登録順は、 LAN ポートの番号と一致しない場合があります。 
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11.参加ドメイン.ワークグループを指定する。 

[参力□ドメイン-ワークグループの指を]画面が表示されます。 

設を内容を確認し、必要なら修正を行ってから[次へ]をクリックしてください。 


whL EXPRE だ BUILDER 

•A II)车クトワ-ク r 醒参扣 ドバン I fi コンポー （I アプリケー ■バラ メータ ■自勘 イン 

step III 媒のし I おか ♦ I 詞 t )"» |。打 I 為 g 

段或讚臨帶盎带与绩冯? i 鑑雜益だ说へ J ポタンを巧してくださぃ。 



興る^ ' ') ホへ ；、つ TOP へ 0 ^デフ*ルトへ戻す 

Version 5. XX - XXX.XX 

12. コンポーネントの設定をする。 

[コンポーネントの 設定]画面が表示されます。設を内容を確認し、必要なら修正を 
行ってから[次へ]をクリックしてください。 


NEC 


EXPRE だ BUILDER 


in わトワ-ク 71参化"イン n ■コンポ— I ■アプリ ケー ■パラメー タ B 白》イン 

step I 帖の… J 説む,， 


—ルする Window コンボーネントを巧巧してください。 


.アブ J ケーン3ンサーバ -- 


臣 


インターネットインフォメーン9ンヴービス( I の 


4 むな f '— 三 1 


「ネットつ- クサ-ビス ー 


-巧を TCP/IP サービス 
-れ的本スト巧ぶブロトコルの HCP ) 

■ ドメインネームシステムの NS ) 

■ Windows インさーネットネームサービス(柳瓜） 


-饼化のネットワ-クファイル御見 II サービスー 
广 Macintos 诵ファイルサービス 
广 mmuws 備 n 刷サービス 
广 UNIX 用印刷サービス 


た 产)か 




デフ♦ルトへ興す 
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13. アプリケーションの設定をする。 

[アプリケーションの設定]画面が表示されます。設を内容を確認し、必要なアプリ 
ケーシヨンを選択して[次へ]をクリックしてください。 


EXPRE な BUILDER 


in いトワ-ク n 参化パイン ni コンポ— アプリケ — I ■バラ メ—夕 ■自 »イン 

step 路7’ 1端蚊"||おを," I 露う ♦卜 t 1"» I るが 

インストールするアプリケーンヨンを进巧してください。 

- ESMPRO だ eiv«A 巧 nt のインストールには、苗るネットワークを巧ブロトコル (SNMP) の設ミがぶ罢です。 

• エクスブレス巧おサ—ビスは、 ESMP 防だ erverA が n 巧インスト-ルする巧合のみ巧巧できます。 

•EXPRESSBUILDE 田こをまれていな L 斤■ィスクドライ J Vをほ巧する巧さは、「ス容さ記巧装至用 OEM-DkJc の涵巧」ぞ进折してな::み、 

■r 風 ID アブリケーンヨンのインストール J に功、ては、 r ユーヴーズガイド J をき昭してください。 


風阿能なアブリケーン弓ン 

磨加すブリケージョンのインストニ—ぶ . . . 

劇い* 1 

«肖り除 1 

进 巧されたアブリヶーン3ン 

ESMPRO/Server Agent 
エ クスブレス 巧巧ヴー ビス 

NEC からのお舶せ 

Universal RAID Utility 

Microsoft .NET Framework Version 2.0 再 頒ホ巧有もすッ ケー 
Microsoft Visual C++ 2005 SP1 樹疏巧傲い ケース x86) 

興る1 ^ i つ 次へ 

つ TOP へ 

■ づ デフオルトへ 戻す 



• 「追加アプリケーションのインストール」について 

「追加アプリケーションのインストール」とは、シームレスセットアップ 
の最後にあらかじめ指をされた任意のアプリケーションを自動でインス 
卜ールする機能です。 

詳細については、 「 http :// www . nec . co . jp / expicnic 」 の[重要事項]-随加 
アプリケーションのインストールについて]を参照してください。 

• 情報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」について 

- インストールメディアの設をにおいて、じ(下のエディションを還 
ネ尺した場合にのみ、表示されます。 

— Windows Server 2003, Standard Edition (日本語） 

— Windows Server 2003 R 2, Standard Edition (日本語） 

これに(外のファミリやエディションでは、インストールされませ 
ん〇 

- 情報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」をインストールしない場 
合、[還がされたアプリケーション]の 「 NEC からのお知らせ」を還 
択し [<< 削哟をクリックし、[追加可能なアプリケーション]に移動 
していることを確認してください。シームレスセットアップ後、 
情報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」をインストールする場合 
は「システムのアップデート」でインストールしてください。 

- 情報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」についての詳細は、本書 
「情報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」 （306 ぺージ)」をご覧く 
ださい。 
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14. パラメータをセーブす る。 

[パラメータのセーブ]画面が表示されます。 



[パラメータファイルを保存しない場合] 

r パラメータをセーブしない」を選択して、[次へ]をクリックする。 


フ□、ソピーディスクドライブが本体に接続されていない場合、こち 6 を選択し 
区エック I てください。 


[パラメータファイルを保存する場合] 

r パラメータをセーブする」を選択し、 フォー マツト済み フ□、ソピー ディスクをセツ 
卜した後、パラメータファイルのパスをボックスへ入力し、[次へ]をクリックする。 


パラメータファイルのパスおよびファイルをに日本語は使用しないでくださ 

エック] い。 



ここで作成したパラメータファイルは、再インストールのときに使用すること 
ができます。また、パラメータフアイルは 「 ExpressPicnic 」 からも作成するこ 
とができます。 


1己.自動インス I -ールの開始画面で[実行する]をクリックする。 


NEC 

EXPRESSBUILDER 

■ A 11わトワ-ク で参化パイン ill コンポー ■アプリケー 

Step 1) 盛】の".|| 説が‘,. IJ 接•。り：おを:. 

パライータ [■白 lb イン 

… の" ■るが 

シームレスたットアッブ1こぶ里なをての1话锦ぞ収ましました。 

「実巧する」ボさンぞ巧すと、シームレスたットアッブぞ邸!をします。 


興る /1 \_^0P へ 

実行する 

Ve»ion5.n-Xn.XX 
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16. オプションの大容量記憶装置ドライバのモジュールをコピーする。 

オプションの大容量記憶装置ドライバをインストールする場合は、メッセージが表 
示されますので、大容量記憶装置じ添付されている CD-ROM またはフ□、ソピーディ 
スクをセツトし、 W 降は画面のメッセージに従って操作してください。 



O CD/DVD ドライづ、またはつロッピーディスクドライづ〜 
「方容を記'惜篇置用 OEM-Disld をたットしてください。 


okI 丰*ンたル」 


17. 追加するアプリケーションをインス I -ールする。 

シームレスセットアップに対応しているアプリケーションを追力□でインストールす 
る場合は、メッセージが表示されますので、追力□するアプリケーションの CD-ROM 
またはフ□、ソピーディスクをセツトし、じ(降は画面のメッセージに従って操作して 
ください。 



0 3^ち獅益?^：^^卜 

してください。 


OK し丰ヤンたルI 


18. メッセージに従って 「 EXPRESS 巨 UILDER 」 DVD を光ディスクドライブから取 
り出す。 


フ□、ソピーディスクがドライブにセツトされている場合は、 DVD と一緖じ取り化し 
ておいてください。 
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19. Windows Server 2003 CD-R 日 M を光ディスクドライブにセツトする。 

[ソフトウてア使用許諾契約]確認画面が表示されます。 


スクロールしてほ用 i 牛连契が]をを巧までお扇みくださし、。 

Windows のたットアッブぞ続巧する巧合には 
「はしりを进んで契約こ同ましてくださし、。 

いしみ]ぞ涯ぶとわットアッブぞ中止します。 


Microsoft Windows Server 2003バッケージ I こ同巧されている 
「7イクロ VフトVフトウXア巧巧許 i 老契約ま J ぞお読みください。 


2日.「ソフトウェア使用許諾契約書」の内容をご確認のうえ、同意する場合は、[はし、] 
をクリックする。 

同意しない場合は、[いいえ]をクリックしてください。 

21. [メディアとパーティシ ヨンの設定]画面で [Service Pack を適用する]のチェッ 
クボックスにチェックを入れた場合は、次の操作をする。 

(1) メッセージに従って Windows Server 2003 CD-ROM を光ディスクドライブか 
ら取り化す。 

(2) メ、ソセージじ従って Windows Server 2003 Service Pack 2の CD-ROM を光 
ディスクドライブにセツトする。 


• Windows Server 2003 R 2 をご使用の場合は、シームレスセット 

アップでヴービスパックを適用しないでください。 

サービスパックを適用ずる場合は、シームレスセットアップ完了後、 
Windows Server 2003 R 2 DISC 2を適用してか5「システムの 
アップデート」にてサービスパックを適用してください。 

参 Service Pack 1 (Service Pack 2) び内包された OS インストールメ 
ディアを使用してインス I -- ルをされた場合は、再度 Service Pack 
1 (Service Pack 2) を適用する必要はありません。 


Windows Server 2003と指走:したアプリケーシヨンは、自動的にインストールされ 
数回再起動がかかります。 

再起動後は、自動的にシステムに□グオンします。 

22. [セットアップ完了]画面で [OK] をクリックする。 
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23. Microsoft Windows Server 2 日日 3 R2 をインストールの場合は、インストール 
完了後、 [Windows セットアッス画面が表示されます。 




サービスパックをインストールする場合は必ず Windows Server 2003 R 2 
D に C 2 を適用した後で「システムのアップデート」にて適用してください。 


Mcrosoft WindoA/s Server 20 C 8 R 2 StandardEditbn DISC 2 または MicrosoftWindows 
Server 2003 R 2 Enterprise Edition D に C 2 を光ディスクドライブにセツトし、 
[ OK ] をクリックする。 

W 降はメッセージに従って作業を進めてください。 

インストール終了後 、 Microsoft Windows Server 2003 R 2 Standard EditionD に C 
2 または Microsoft Windows Server 200 3 R 2 Enterprise Edition D に C 2 を光ディ 
スクドライブから取り化し、再起動してください。 


24. PR 日 Set をインス!ルする。 


PROSet は、ネットワークドライバに含まれるネットワーク機能確認ユーティリ 
ティです。 

PROSet を使用することにより、 JU 下のことが行えます。 

- アダプタ詳細情報の確認 

- ループバックテスト、パケット送信テストなどの彰断 
— Teaming の設定 

ネットワークアダプタ複数枚をチームとして構成することで、装置に耐障害性に優 
れた環境を提供し、装置とスイッチ間のスループットを向上させることができます。 
このような機能を利用する場合は、 PROSet が必要になります。 

PROSet をインストールする場合は、 t (下の手順に従ってください。 

(1 )rEXPRESSBUILDERJ DVD を光ディスクドライブじセットする。 

オートランで起動するメニューが表示されたら、メニュー画面を閉じてくだ 
さい。 

に）エクスプ□ーラを起動する。 

口） r ¥002¥ win ¥ wimt ¥ dotnet ¥ dl 3¥ p 「 oset ¥ win 32」 ディレクトリ内の 
「 dxsetup . exe 」 アイコンをダブルクリ、ソクする。 

[ Intel ( R ) PROSet - Installshield ウィザー鬥が起動します。 

(4) [次へ]をクリックする。 
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(5) 使用許諾契約を読み、同意するならば[使用許諾契約の条項に同意します]を選 
択して[次へ]をクリックする。 

(6) デフォルトのまま欧へ]をクリックずる。 

(7) 再度、使用許諾契約を読み、同意するならば[使用許諾契約の条項に同意しま 
す]を選択して[次へ]をクリックする。 

(8) [インストール]をクリックする。 

(9) [ Ins ね I に hield ウィザードを完了しました]というメッセージが表示されたら、 
[完了]をクリックずる。 

(10) 「 EXPRESS 目 UILDER 」 DVD を光ディスクドライブから取り出)し、システムを 
再起動する。 

W 上で完了です。 


^ ドライバおよび PROSet に関する操作は、必ず本体装置に接続されたコンソー 

民エックI ルか6管理者権限 （Administrator 等）で□グインして実施してください。 0S 
のリモートデスクトップ機能によるリモートか6の設定変更操作はサポート 
しておりません。 


25. ネットワークドライバのセットアップをする。 

標準装備の2つのネットワークドライバは、 BTO 化荷時、または EXPRESS 目 ULDER 
から「システムのアップデート」を実行するとインス!-ールされます。 
インストール後は、次の手順に従って、ドライバへ転送速度と Duplex モードの設を 
をしてください。また、 IP アドレスを設定する際、[インターネットプ □ トコル ( TCP / 
IP )] のチェックボックスが外れている場合、チェックを付けてから IP アドレスの設定 
してください。 

く PR 日 Set がインストールされていない場含> 

(1) デバイスマネージャを起動する。 

(2) ネットワークアダプタを展開し、 [ Intel ( R ) PRO / 1000 EB Network 
Connection with I/O Acceleration ] をダブルクリ、ソクする。 

ネットワークアダプタのプ□パティのダイア□グボックスが表示されます。 

(3) [詳細設定]タブをクリックし、[リンク速度とデュプレックス]を八ブの設定値 
と同じ値に設定する。 

(4) ネットワークアダプタのプ□パティのダイア□グボックスの [0 K ] をクリック 
する。 

(5) 同様の手順にて、もう一方のネットワークアダプタ [ lntel ( R ) PRO /1000 E 目 
Network Connection with I/O Acceleration #2] の設定:を行う。 

W 上で完了です。 

く PR 日 Set がインストールされている場合> 

(1) デバイスマネージャを起動する。 


に）ネットワークアダプタを展開し、 [ Intel ( R ) PRO / 1000 EB Network 
Connection with I/O Acceleration ] をダブルクリ、ソクする。 


ネットワークアダプタのプ□パティのダイア□グボックスが表示されます。 
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(3) [リンク速度]タブをクリックし、[速度とデュプレックス]を八ブの設を値と同 
じ値に設をする。 

(4) ネットワークアダプタのプ□パティのダイア□グボックスの [0 K ] をクリック 
する。 

(5) 同様の手順にて、もう一方のネットワークアダプタ [ Intel ( R ) PRO / 1000 EB 
Network Connection with I/O Acceleration #2] の設定:を行う。 

JU 上で完了です。 

また、必要に応じてプ〇トコルやサービスの追力日/削除をしてください。[ネットワー 
ク接続]から□一カルエリア接続のプ□パティダイア□グボックスを表示させて行 
います。 



• サービスの追加にて、 [ネッ トワークモニタ]を追加することをお勧めし 
ます。 

[ネット ワークモニタ]は、 [ネット ワークモニタ]をインストールしたコ 
ンピュータが送受信するフレーム（またはパケット）を監視することが 
できます。ネットワーク障害の解がなどに有効なツールです。インス 
卜ールの手順は、この後の「障害処埋のためのセットアップ」を参照し 
てください。 

参 残り1つのネットワークポートは「管理用ポート」です0このポートに 
関するセットアップについては、 「 EXPRESSBUILDER 」 DVD 内にある 
オンラインドキュメント 「 EXPRESSSCOPE エンジン2ユーザーズガイ 
ド」を参照してください。 


26. オプションのデバイスでドライバをインス!-ールしていないものがある場合は、そ 
れぞれを確実にインスI-ールする。 

27. 目3ページの「障害処理のためのセットアップ」を参照してセットアップをする。 

28. 76ページを参照してシステム情報のバックアップをとる。 

W 上でシームレスセットアップを使ったセットアップは完了です。 
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アダプタフオルトトレランス ( AFT )/ アダプティブ□-ドバラン 
シング ( ALB ) のセットアップ 

アダプタフォルトトレランス ( AFT ) とは、複数のアダプタでチームを作り、使用されているア 
ダプタじ障害が発生した場合、自動的にグループ内の他のチームに処理を移行させるちので 
す。また、アダプティブ□ー ドバランシング ( ALB ) とは複数のアダプタでチームを作り、サー 
パから送受信パケットをチームすベてのアダプタから行うことじより、スループ、ソトを向上さ 
せるものです。この ALB 機能は AFT 機能を含んでいます。 

本機能のサポート対象は、標準装備のネットワープアダプタとオプションネットワークボード 
です。 


»rO AFT / ALB のセットアップは、ドライバ / PROSet のインス!ル後、必ず再 
暨3 起動した後に行う必要びあります。 


く チームのセットアップ手順> 

1 . デバイスマネージャを起動する。 

2. [ネットワークアダプタ]を展開し [Intel(R) 〜]をダブルクリックする。 

3. [チーム化]のタグを選択し、[その他のアダプタとチーム化する]にチェックを入れ、 
時斤規チーム]をクリックする。 

4. チームの名前を入力後、[次へ]をクリックする。 

5. チームに含めるアダプタをチェックし、[次へ]をクリックする。 

目.チームタイプの選択で、「アダプタフォルトトレランス」、「アダプティブ□ー ドバ 
ランシング」のいずれかを選択し、[次へ]をクリックする。 

7. [完了]をクリックする。 

8. [デバイスマネージャ ] より、上記の手順で設定したチームのアダプタをダブルク 
リックしてプ□パティを開を、[設定]のタグを選択し、[チームの編集]をクリック 
する。 

9. チーム内のアダプタに巧しプライマリ/セカンダリ設定を行ラ場合、(下の操作を 
行ラ。 

ープライマリ設定！ 

プライマリに設をするアダプタを選択し、「プライマリの設を」をクリックす 
る。 

- セカンダリ設定 

セカンダリに設をするアダプタを選択し、「セカンダリの設を」をクリックす 
る。 

プライマリ/セカンダリ設定を完了した後、 [0 K ] をクリックして画面を閉じてください。 



プライマリ/セカンダリ設をはに(下の手順で確認できます。 

1) チームのアダプタのプロパティ内にある[設を]タブを表示する。 

2) [チーム内のアダプタ]の各アダプタに表示されているプライマリ/セカンダ 
リを確認する。 
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10. [設定]のタグのまま[スイッチのテスト]をクリック後、スイッチのテスト画面が表 
示されたら、[テストの実行]をクリックして実行する。 

実行した結果、問題なしのメッセージが表示されれば、テスト完了です。 

11. システムを再起動する。 

U 上で完了です。 

くチームの 削除手順> 

1 . デバイスマネージャを起動する。 

2. ネットワークアダプタを展開しチームのアダプタをダブルクリックする。 

3. [設定]タグを選択して[チームの削除]をクリックする。 

4. [チーム設蔚のポップアップが表示されるので[はい]をクリックする。 

己.デバイスマネージャのネットワークアダプタ配下に[チーム:チーム名]がないことを 
確認する。 

6. システムを再起動する。 



• アダプタフオルトトレランス ( AFT ) のチームとして指定するアダプタ 
は、同ースイッチング八ブ ( L 2)、 異なるスイッチング八ブ ( L 2) のどち 
5の接続でも使用可能ですび、異なるスイッチング八ブ ( L 2) に接続ずる 
場台は、すべて同一 LAN (同ーネットワーク)上に巧在する^；、要びありま 
すので、カスケード接続にしてください。 

• アダプティブ□—ドバランシング ( ALB ) を使用する場合は、スイッチン 
グノ \ブ(1_2)にのみ接続できます。 

• マザーボードまたはオプションのネットワークカードを交換ずる場合 
は、^^、ずチームを削除し、交換後にチームを再作成してください。 
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オプションのネットワークボードのドライバ 

オプションのネットワークボード ( N 8104 -1 19/112/11 1/120/121/122/125/126) を使用 
する場合について説明します。 「 N 8104 -119/1 12/111/120/121/122/125/126」を使用す 
る場合は 、 rEXPRESSBUILDERJ DVD に格納されているドライバをインス! -- ルしてくださ 
い。 


「 N 8104 -1 19/1 12/1 20/1 21/1 22/12日/126」の場合 

r ¥002¥ win ¥ winnt ¥ dotnet ¥ dl 3¥ pro 1 000¥ win 32 J 

「 N 8104 -1 11」の場合 

r ¥002¥ win ¥ winnt ¥ dotnet ¥ dl 3¥ pro 1 00¥ win 32 J 

rN 8104-123 A 」 のネットワークボードを使用する場合は、添付されている CD か FD に格納さ 
れているドライバを使用してください。なお、インス I -- ル手順が不明な場合は、添がされて 
いるネットワークドライバのインス I -ール手順を参照してください。 


くオプションボード用ネットワークドライバのインス I ル> 

オプションのネットワークボード （ N 8104 -119/1 12/1 11/120/121/122/125/126) を使 
用する場合は、下記のインス I -ール方まじ従ってドライバのインストールをしてください。 

1 . デバイスマネージャを起動する。 

2. [ネットワークアダプタト [ Intel ( R ) PRO /1 日日〜]または [ Intel ( R ) PR 日/1日日日〜] 
をダブルクリックする。 

[ Intel ( R ) PRO /100 〜]または [ Intel ( R ) PRO /1000 〜]ダイア□グボックスが表示さ 
れます。 



[? その化のデバイス]一 [? イ -サネ、ソ トコントローラ]がある場合は [? イーサ 
ネットコントローラ]をダブルクリックしてくださし、。 


3. [ ドライバ]タブを選択し、 [ ドライバの更新]をクリックする。 

[八ードウエアの更新ウィザー鬥が表示されます。 

4. [いいえ、今回は接続しません]を選択して、[次へ]をクリックする。 

日.[一覧または特定の場所からインストールする（詳細） ] を選択し、[次へ]をクリツ 
クする。 


6. [次の場所で最適のドライバを検索する]を選択し、[次の場所を含める]にチェック 
を入れ、 


「 N 81日 4-1 11」の場を 

[¥002¥ win ¥ winnt ¥ dotnet ¥ dl 3¥ pro 1日日 ¥ win 32] 

rN 8104-1 19/112/120/121/1 22/1 25/1 26 J の場合 
[¥ 日日 2¥ win ¥ winnt ¥ dotnet ¥ cH 3¥ pro 1日日日 ¥ win 32] 

と入力し、[次へ]をクリックする。 

ドライバの横索が開始され、橫索後にインストールが始まります。しばらくすると 
[八ードウエアの更新ウィザードの完了]画面が表示されます。 

7. [完了]をクリックする。 

W 上で完了です。 
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グラフィックスアクセラレータドライバ 

標準装備の グラフ ィ、ソクスアクセラレータドライバは、 EXPRESSBULDER から「システムの 
アップデート」を実行するとインス!—ルされます。 

カスタムインストールモデル、もしくはシームレスセットアップを実施した場合は自動的にイ 
ンス I '''ールされています。 

ドライバを個別に再インス I -ールしたいときは、次の手順に従ってください。 

1 . 「 EXPRESS 巨 UILDER 」 DVD を光ディスクドライブにセットする。 

オートランで起動するメニューが表示されたら、メニュー画面を閉じてください。 

2. スタートメニューから[プ□グラム]-[アクセサリ]の順でポイントし、[エク 
スプ□ーラ]をクリックする。 

3. r ¥002¥ win ¥ winnt ¥ dotnet¥videoj ディレクトリ内の [ setup . exe ] アイコンを 
ダブルクリックする。 

メッセージにしたがってインストール作業を進めてください。途中、「デジタル署名 
が見つかりません。」というメッセージが表示された場合は、[はい]をクリックし、 
インストールを続けてください。 

4. 「 EXPRESS 巨 UILDER 」 DVD を光ディスクドライブから取り出し、システムを再 
起動する。 

W 上で完了です。 

SCSI コント□-ラ( N 81 03-75/95) を使用する場合 

SCSI コント□-ラ ( N 8103-75/95) を使用する場合、または追力□接続する場合、 0 S のプラグ 
アンドプレイ機能が動作し、ドライバが自動でインストールされますが、その後ドライバの 
アップデートが必要です。 EXPRESSBUILDER から「システムのアップデート」を実行してド 
ライパをインス I -ールしてください。 

SCSI コント□-ラ( N 81 03-107) を使用する場合 

SCSI コント□-ラ ( N 8103-107) を使用する場合、または追力□接続する場合、 0 S のプラグアン 
ドプレイ機能が動作しますが、ドライバは自動インストールされません。接続後、 
EXPRESSBULDER から「システムのアップデート」を実行してドライバをインストールして 
ください。 

SAS コント□-ラ( N 81 03-104) を使用する場合 

SAS コント□-ラ ( N 8103-104) を使用する場合、または追力□接続する場合、 0 S のプラグアン 
ドプレイ機能が動作しますが、ドライバは自動インストールされません。接続後、 
EXPRESSBULDER から「システムのアップデート」を実行してドライバをインストールして 
ください。 

ディスクアレイコント□—ラ( N 81 03-90) を使用する場合 

ディスクアレイコント□-ラ ( N 8103-90) を使用する場合、または追力□接続する場合、 0 S のプ 
ラグアンドプレイ機能が動作し、ドライバが自動でインストールされます。特に作業は必要あ 
りません。 
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Boot.ini ファイルで使用可能なスイッチオプションについて 

巨〇饥 . ini ファイルを編集することで、さまざまなスイッチオプションを使用することができま 
す。使用可能なオプションについては、 W 下を参照してください。 

• ヴポート技術情報- KB 83372 1 

Windows XP および Windows Server 2003の Boot.ini ファイルで使用可能なスイッ 
チオプション 

4 G 目を超えるメモリを搭載できる装置では / PAE オプションの設をを行うことで 4 GB 
を超えるメモリを使用できるようになります。 

/ PAE オプションは、サポートされている製品が限をされています。 

W 下のマイク□ソフトサポート技術情報（サポート技術情報- KB 29198 8) を参照して確 
認してください。 

• サボート技術情報- KB 29 1988 

4 GB RAM チューニング機能と物理アドレス拡張のスイッチの説明 

tTR こ編集例を示します。 

1. 「スタート」メニューから[設定]をポイントして、[コント□ールパネル]をクリッ 
クする。 

2. 「コント□ールパネル」から、[システム]アイコンをダブルクリックする。 
「システムのプ□パティ」画面が表示されます。 

3. [詳細設定]タブから「起動と回復」にある[設定]をクリックする。 

4. 「起動と回復」画面にある「起動システム」の[編集]をクリックし、「巨 oot . ini 」 を 
開<。 

己. 「 Boot . ini 」 ファイルの [operating systems ] に 7 PAE " を追加し、上書き保存 
する。 

く Boot.ini ファイルの例> 

[boot Loader ] 
timeout =う0 

defauLt = muLti (0) disk (0) rdisk (0) partition (2)\ WIND 0 WS 
[operating systems ] 

muLti (0) disk (0) rdisk (0) partition (2)\ WIND 0 WS = "Windows Server 2003 " 

/fastdetect 

muLti (0) disk (0) rdisk (0) partition (2)\ WIND 0 WS="Windows Server 2003, 
PAE " /fastdetect /PAE 

C :\ CMDC 0 NS \ B 00 TSECT.DAT = "Microsoft Windows 回復〕ンソール" /cmdcons 


W 上で目00 t . ini への編集は終了です。 



「起動/回復」画面にある「既をのオペレーティングシステム」で選択したエン 
トリから自動的に起動するように設をすることができます。 
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障書処理のためのセットアップ 

障害が起きたときに障害からより早く、確実に復旧できるようセツトアップをしてください。 
詳細な手順については63ページをご覧ください。 


管理ユーティリティのインス I -ール 

添付の rEXPRESSBUILDERJ DVD には、監視用の 「 ESMPRO / ServerAgent 」 および管理用 
の 「 ESMPRO / Se 「 ve 「 Manage 「」 などが収録されています。 ESMPRO / ServerAgent は、シー 
ムレスセッ トアップで自動的にインス I -ールすることができます。 

[スタート]メニューの[プ□グラム]やコント□ールパネルにインストールしたユーティリ 
ティのフォルダがあることを確認してください。シームレスセットアップの設定でインストー 
ルしなかった場合は、第3編の r ソフトウエア編」を参照して個別にインストールしてください。 



ユーティリティには、ネットワーク上の管埋 PC にインストールするものもあ 
ります。詳しくは第3編の「ソフトウェア編」を参照してください。 


システムのアップデート 

「システムのアップデート」は、シームレスセットアップで自動的に実施されます。 
システムのアップデートは夕のような場合に 、 rEXPRESSBUILDERJ DVD に収録されている 
Windows Server 2003のインストレーションサプリメントガイドを参照して実施してくださ 
い。 

• システム構成を変更（内蔵オプションの追力□など）した場合 

• Windows システムを修復（修復セットアップなど）した場合 

• バックアップツールを使用してシステムをリストアした場合 

けービスパック関連の Express 5800用差分モジュールを適用したシステムの場合は、再 
度 RUR のフ□、ソピーディスクまたは RUR CD - ROM を使用して Express 5800用差分モ 
ジュールを適用してください。このときサービスパックを再適用する必要はありません。） 
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障害が起きたとき、より早く、確実に障害から復旧できるように、あらかじめ次のようなセッ 
トアップをしておいてください。 


メモリダンプ（デバッグ情報）の設定 


本体内のメモリダンプ（デバッグ情報）を採取するための設をです。 



Hi 


メモリダンプのミち意 

• メモリダンプの採取は保守サービス会社の保守員び行いまず。お客様は 
メモリダンプの設定のみを行ってください。 

• ここで示ず設定後、障害び発生し、メモリダンプを保存するために再起 
動すると、起動時に仮想メモリび不足していることを示すメッセージび 
表示される場台びありまずび、そのまま起動してください。起動し直す 
と、メモリダンプを正しく保存できない場合びあります。 


Windows Server 2008の場合 

次の手順に従って設ちします。 

1. スタートメニューから[コント□ールパネル]を選び、[システム]をクリックす 
る。 

[システム]ダイア□グボックスが表示されます。 

2. [システムの詳細設定]をクリックする。 

[システムのプ□パティ ] ダイア□グボックスが表示されます。 



7 ァイル(り漏集(り表示(ぶクールのヘルプ(が 

]シビューみの虽本的な宿册 

Windows Edition - 

Windows Server の Standa 
Copyright © 2007 Micros 
Service Pack 1 


タスウ 

f ) デバイスマネ-み(邮 
巧 リモ-卜の設定城 


が 


システムの i 卽田設ちけ 
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3. [起動と回復]ボックスの[設定]をクリックする。 



4. ダンプファイルのテキストボックスにデバッグ情報を書き込む場所を入力する。 

く D ドライブに 「 MEMORY . DMP 」 というファイルをで書き込む場合> 

D :¥ MEMORY.DMP 
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— "〇 Windows Server 2008 64 -bit ( x 64) Edition の場合 

— • デバッグ情報の書き込みは[完全メモリダンプ]を指定ずることを推奨 
しまず。ただし、搭載メモリサイズび 2 GB を超える場合は、[完全メモ 
リタ’ンプ]を指定ずることはできません（メニューに表示されません)。 
その場合は、[カーネルメモリダンプ]を指定してください。 

• 本装置に搭載しているメモリサイズ +300 MBiy 上の空き容量のあるド 
ライブを指定してください。 

• メモリ増設により搭載メモリサイズび 2 GB を超える場合は、メモリ増設 
前にデバッグ情報の書き込みを[力ーネルメモリダンプ]に変更してく 
ださい。また、メモリ増設により採取されるデバッグ情報(メモリダン 
プ)のサイズび変わります。デバッグ情報(メモリダンプ)の書き込み巧ド 
ライブの空き容量を確認してください。 

Windows Server 2008 32 -bit ( x 86) Edition の場合 

• デバッグ情報の書き込みは[完全メモリダンプ]を指定することを推奨 
します。ただし、搭載メモリサイズび 2 GB を超える場台は、[完全メモ 
リタ’ンプ]を指定することはできません（メニューに表示されません)。 
その場合は、[カーネルメモリダンプ]を指定してください。 

• 本装置に搭載しているメモリサイズ +300 MB 杉上（メモリサイズび 
2 GB を超える場合は、2048 MB + 300 MBiy 上）の空き容量のあるド 
ライブを指定してください。 

• メモリ増設により搭載メモリサイズび 2 GB を超える場合は、メモリ増設 
前にデバッグ情報の書き込みを[力ーネルメモリダンプ]に変更してく 
ださい。また、メモリ増設により採取されるデバッグ情報(メモリダン 
プ)のサイズび変わります。デバッグ情報(メモリダンプ)の書き込み巧ド 
ライブの空き容量を確認してください。 


日.[パフオーマンス]ボックスの[設定]をクリックする。 

[パフォーマンスオプション]ウィンドウが表示されます。 
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6. [パフオーマンスオプション]ウインドウの[詳細設定]タブをクリックする。 



7. [仮想メモリ]ボックスの[変更]をクリックする。 
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8. [すべてのドライブのページングファイルのサイズを自動的に管理する]のチエツ 
クボックスのチェックをはずし、[カスタムサイズ]にチェックをする。 



9. [各ドライブのページングファイルのサイズ]ボックスの[初期サイズ]を[すべ 
てのドライブの総ページングファイルサイズ]ボックスに記載されている推奨値 
上に、[最大サイズ]を[初期サイズ]上に変更し、[設定]をクリックする。 


2 SI 


r すパ;てのドライプのパージンク7ァイルのサイス’を白旣巧に昔巧する(旦） 
r をドライプのパージ：/ヴ7ァイルのサイぶ- 

朽イプし卡リュ-ムラベル]喊 ベーツ y 。 


嫂 7アイルのサイス (MB)] 


還巧したドラ■け: 


C： 


カスうムサイス’脚： _ 

巧期サイX (MB ) の：ドの ■ 

最六サイス’ （MB) 脚：|1の4 


ン AJ U •巨 J 王 iJ'l AVJ_V 

I パージシヴ7了イルむし(邮 


記邸）」 


—すパ;てのドライプの組パージ：/ヴ7アイル サイブ:- 
最小限： 16 MB 

巧装： 7の MB 

現をの割り当て： 1024 MB 


OK J _ 辛 tl/iZ ル」 
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• 上記ページングファイルサイズはデバッグ情報（ダンプファイル）採取 
のための推奨サイズでず。ブートボリュームには、ダンプファイルを格 
納するのに十分な大ささの初期サイズを持つページングファイルが必要 
です。また、ページングファイルび不足すると仮想メモリ不足により正 
確なデバッグ情報を採取できない場合びあるため、システム全体で十分 
なページングファイルサイズを設定してください。 

• r 推奨値」は搭載メモリサイズ XI .日のサイズとなりまず 。 Windows 
Server 2008 32 -bit ( x 8 巨） Edition では 1 つのノくーテイシヨンに設 
定できるページングファイルサイズび最大で409己 MB となりますので、 
搭載メモリサイズ X 1.日倍のサイズび409日 MB を超える場合は、 

409曰 MB で設定してください。 

• メモリを増設した際は、メモリサイズに合わせてページングファイルを 
再設定してください。 


10. [日のをクリックする。 

設をの変更内容によってはシステムを再起動するようメッセージが表示されます。 
メッセージに従って再起動してください。 

Windows Server 2003の場合 

次の手順に従って設ちします。 



ここでは Windows Server 2003の場合を例にして手順を示していますが、 
Windows Server 2003 x 64 Editions でも同様の手順でセットアップしてくださ 

し、 0 


1 . スタートメニューから[コント□ールパネル]を選択し、[システム]をクリックする。 
[システムのプ□パティ]ダイア□グボックスが表示されます。 

2. [詳細設定]タブをクリックする。 

3. [起動と回復]ボックスの[設定]をクリックする。 
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4. ダンプファイルのテキストボックスにデバッグ情報を書き込む場所を入力する。 

く D ドライブじ 「 MEMORY . DMP 」 というファイルをで書き込む場合> 

D :¥ MEMORY.DMP 




Windows Server 2003 x 目4 Editions の場合 

• デバッグ情報の書き込みは[完全メモリダンプ]を指定することを推奨 
しまず。ただし、搭載メモリサイズび 2 GB を超える場合は、[完全メモ 
リダンプ]を指定することはできません（メニューに表示されません)。 
その場台は、[カーネルメモリダンプ]を指定してください。 

• 本装置に搭載しているメモリサイズ + lMBm 上の空き容量のあるドライ 
ブを指定してください。 

• メモリ増設により搭載メモリサイズび 2 GB を超える場合は、メモリ増設 
前にデバッグ情報の書き込みを[力ーネルメモリダンプ]に変更してく 
ださい。また、メモリ増設により採取されるデバッグ情報(メモリダン 
プ)のサイズび変わります。デバッグ情報(メモリダンプ)の書き込み先ド 
ライブの空き容量を確認してください。 

Windows Server 2003の場合 

• デバッグ情報の書き込みは[完全メモリダンプ]を指定ずることを推奨 
しまず。ただし、搭載メモリサイズび 2 GB を超える場合は、[完全メモ 
リタ’ンプ]を指定することはできません(メニューに表示されません)。 
その場合は、[カーネルメモリダンプ]を指定してください。 

• 本装置に搭載しているメモリサイズ +12 MB 1 U 上(メモリサイズび 2 GB 
を超える場合は、2048 MB +12 MBiy 上)の空き容量のあるドライブを 
指定してください。 

• メモリ増設により搭載メモリサイズび 2 GB を超える場台は、メモリ増設 
前にデバッグ情報の書き込みを[力ーネルメモリダンプ]に変更してく 
ださい。また、メモリ増設により採取されるデバッグ情報(メモリダン 
プ)のサイズび変わります。デバッグ情報(メモリダンプ)の書き込み先ド 
ライブの空き容量を確認してください。 
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日.[パフォーマンス]ボックスの[設定]をクリックする。 

[パフォーマンスオプション]ウィンドウが表示されます。 



6. [パフオーマンスオプション]ウインドウの[詳細設定]タブをクリックする。 


巧ちか/詳如設定 I ^ 
] ン ピュ^の Wind ^ のう 

巧13 つな ii 々じな じて黄巧 




ll2S\ 


のデザインとバフォーマンスじほう設定を进巧してくださ 

て黄湿微のぞ自お的に•猫 R するお i 
r デザインを煩先する(昼） 

广バフォーマンスを便先する(り 
r カスタムを)： 

回ウィンドウとボタンに紀覚スタイルをほ巧する - 

□ ウィンドウをを六化やを小化するときにアニタ-ションでまモする 
□] ンポボックスをスライドしび月く 
□ スクリーンフォントの摄が骨らかじする 
□タスクバーボタンをスライドする 
□ デスクトップのアイ]ンるにをを巧ける 
□ ドラックやじウィンドウの内容をまモする 
□ ヒントをフ J ードまたはスライドでまモする 
□ フォルタでよくほ用するタスクをほ巧する 

□ マウスポインタの下にををま示する マ J 


0K 


キャンたル I 
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7. [仮想メモリ]ボックスの[変更]をクリックする。 



8. [選択したドライブのページングファイルサイズ]ボックスの[初期サイズ]を[す 
ベてのドライブの総ページングファイルサイズ]ボックスに記載されている推奨値 
じ(上に変更し、[設定]をクリックする。 


巧巧タモリ 


ドライブレザリュームラペル]也) 


过ぶ] 


ページンクファイルのサイズ ( MB ) 




猫只したドライブのページンクファイルサイズ 
ドライス C : 


さ百 W - 

カスタムサイズに): 
巧期サイズ （ MB ) の： 

を入サイズ ( MB > Op ： 



r ペ-ジンクファイルなし(が 


「すべての ドライブの热ページンヴファイルサイズ 
最小限： 2 MB 

巧装： 1抑 MB 

現なの割り当て： 192 MB 


設ミを）」 


0 K I _キャン t ル」 


• 上記ぺージングファイルサイズはデバッグ情報（ダンプファイル）採取 

量3 のための推奨サイズです。ブートボリュームには、ダンプファイルを格 

納ずるのに十分な大ささの初期サイズを持つページングファイルび必要 
でず。また、ページングファイルび不足すると仮想メモリ不足により正 
確なデバッグ情報を採取できない場合びあるため、システム全体で十分 
なページングファイルサイズを設定してください。 

• r 推奨値」については、インストレーシヨンサプリメントガイドの「を 
意事項」の「システムパーティシヨンのサイズについて」の項を参照し 
て < ださい。 

• メモリを増設した際は、メモリサイズに合わせてページングファイルを 
再設定してください。 
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9. [日のをクリックする。 

設をの変更内容によつてはシステムを再起動するようメッセージが表示されます。 
メッセージに従つて再起動してください。 


ユーザーモードプロセスダンプの取得方法 


Windows Server 2008の場合 

ユーザーモードプ□セスダンプは、アプリケーションエラー発生時の情報を記録したファイル 
です。 

アプリケーションエラーが発生した際は、エラーが発生した旨を伝えるポップアップを終了さ 
せずに、 W 下の方法にてユーザーモードプ□セスダンプを取得してください。 

1. タスク バー 上の空いている場所をちクリックして[タスク マネージャ] をクリック 
するか、 く Ctrl 〉 + く Shift 〉 + く Esc > キーを押下して[タスク マネージャ] を起動 
する。 

2. [プ□セス]タブをクリックする。 

3. ダンプを取得するプ□セス名をちクリックし、[ダンプファイルの作成]をクリッ 
クする。 

4. 次のフオルダにダンプファイルが作成されます。 

C :¥ Users ¥ (ユーザー名) ¥ AppData ¥ Local¥Temp 



上記のフォルダは隠し属性となっている場合があります。フォルダが表示され 
ない場合は、エクスプローラの [ツー ル] から [フォルダオプション] を還択し、 
[表示]タブから[すべてのファイルとフォルダを表示する]にチェックをして下 
さし、0 


ユーザーモードプ□セスダンプが作成されたら、上記4.のフォルダより取得して< 
ださい。 

ユーザーモードプ□セスダンプの取得方まの詳細は、じ(下の Microsoft 社のサポート 
技術情報を参照して<ださい。 

「Windows Server 2008 でユーザーモー ドプ□セスダンプを取得す る 方ま」 
http :// support . microsoft . com / kb /949180 /ja 



Windows Server 2008では、ワトソン博±は[問題のレポートと解決策]に変 
更されており、従来のワトソン博±によるクラッシュダンプファイルを取得す 
ることができません。クラッシュダンプファイルと同等レベルの情報は、上記 
の方法で取得できます。 
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Windows Server 2003の場合（ワトソン博±の設定） 

Windows ワトソン博±はアプリケーションエラー用のデバッガです。アプリケーションエ 
ラーを橫化するとシステムを診断し、診断情報（□グ ） を記録します。診断情報を採取でき 
るよう次の手順に従って設をしてください。 

1. スタートメニューの[ファイル名を指定して実行]をクリックする。 

2. [名前ボックスに rdrwtsn 32. exej と入力し、 [0 K ] をクリックする。 

[ Windows ワトソン博±]ダイア□グボックスが表示されます。 



3. [□グファイルパス]ボックスに診断情報の保存先を指定する。 

「 DRWTSN 32. LOG 」 というファイルをで保存されます。 



ネットワークパスは指定できません。□一カルコンピュータ上のパスを指定し 
区王ックI てください。 


4. [クラッシュダンプ]ボックスにクラッシュダンプファイルの保存先を指定する。 



「クラッシュダンプファイル」は Windows Debugger で読むことができるバイナ 
リファイルです0 
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己.[オプション]ボックスにある次のチェックボックスをオンにする。 

- ダンプシンボル テーブル 

- すべてのスレッドコンテキストをダンプ 

- 既存の□グファイルじ追化 

- クラッシュダンプファイルの作成 

それぞれの機能の説明についてはオンラインヘルプを参照してください。 

目.[日のをクリックする。 


ットワークモニタのインス I ル 


ネットワークモニタを使用することにより、ネットワーク障害の調査や対処に役立てることが 
できます。 

Windows Server 2008の場合 


ネットワークモニタのセツトアップ手順 



Windows Server 2008には、ネットワークモニタが含まれておりません。 
Windows Server 2008においてネットワークトレースを採取するためには、 
Microsoft 社より提供されております Microsoft Network Monitor をセットアップ 
する必要があります。 


1 . Microsoft 社の Web サイトよりネットワークモニタをダウン□-ドする。 

Information about Network Monitor 3 
http :// support . microsoft . com / kb /933741 / en-us 

2. ダウン□ー ドしたファイルを実行して、インス!-ーラを起動する。 

画面の指示に従ってインストールを実施してください。 



[セキュリティ の警告]ポップアップが表示された場合は、障行]ボタンをクリッ 
クしてく ださし、。 

セットアップ形式を還択する画面では、に omplete ] を選択してください。 


W 上でネットワークモニタのセツトアップは完了です。 



ネットワークモニタを削除する場合は、[プログラムと機能]から行います。 
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ネットワークトレースの採取手順 

1 . スタートメニューから Microsoft Network Monitor を起動する。 

2. |； Sta け Pa 呂 e ] から、に reate a new capture tab ...] もしくは [ File ] メニューの 
[ New ] を展開し、 Kapture ...] をクリックする。 

新たにネットワークトレース採取用のタブが作成されます。 

3. [Select Networks ] ウィンドウで採取対象のネットワークを選択する。 

4. に aptur 引メニュー上のに tart ] をクリックしてネットワークトレースの採取を開 
始する。 

日.に aptur 引メニュー上のに top ] をクリックしてネットワークトレースの採取を終了 
する。 

目. [ File ] メニューのに ave As ...] を選択する。 

[さ)前をがけて保存]ウィンドウが表示されますので 、 [Frame selection ] 内の [All 
captured frames ] を選択後、適切なフォルダ、ファイルをを指をします。 



既をでは、じ(下のフォルダが指をされています。 

C:¥Users¥<User name>¥Documents¥Network Monitor 3¥Captures 


7. [保存]をクリックする。 

手順6.で指をしたフォルダにファイルが作成されます。 


Windows Server 2003の場合 

ネットワークモニタを使用するためには、インス I -ール後、システムの再起動を行う必要があ 
りますので、障害が発生する前にインストールしてお<ことをお勤めします。 

1. スタートメニューから[設定]をポイントし、[コント□ールパネル]をクリック 
する。 

[コント□ールパネル]ダイア□グボックスが表示されます。 

2. [プ□グラムの追加と削除]アイコンをダブルクリックする。 

[プ□グラムの追力□と削除]ダイア□グボックスが表示されます。 

3. [ Windows コンポーネントの追加と削除]をクリックする。 

[ Windows コンポーネントウィザード]ダイア□グボックスが表示されます。 

4. コンポーネントの[管理とモニタツール]を選択し、[詳細]をクリックする。 

[管理と モニタ ツール]ダイア□グボックスが表示されます。 

己.管理とモニタツールのサブコンポーネントの[ネットワークモニタツール] 
チェックボックスをオンにして[日 K ] をクリックする。 

目. [ Windows コンポーネントウィザード]ダイア□グボックスに戻りますので、 
[次へ]をクリックする。 
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7. ディスクの挿入を求めるメッセージが表示された場合は、要求された CD - R 日 M を 
光ディスクドライブにセットして [ OK ] をクリックする。 



ディスクの挿入を求めるメッセージは ‘‘ Service Pack 1 CD - ROM ラベルを付い 
た CD " と表示されますが 、 Windows Server 2003 R 2 をご使用の場合は、 
"Windows Server 2003 R 2 DISCI " を光ディスクドライブにセットしてくださ 

し、 0 


8. [ Windows コンポーネントウィザード]ダイア□グボックスの[完了]をクリッ 
クする。 

9. [プ□グラムの追加と削除]ダイア□グボックスの[閉じる]をクリックする。 

10. [コント□ールパネル]ダイア□グボックスを閉じる。 

ネットワークモニタは、スタートメニューから[プ□グラム]一[管理ツール]を 
ポイントし、[ネットワークモニタ]をクリックすることにより、起動することがで 
きます。操作の説明については、オンラインヘルプを参照してください。 


システム情報のパックアッ 


システムのセットアップが終了した後、オフライン保守ユーティリティを使って、システム情 
報をバックアップすることをお勤めします。 

システム情報のバックアップがないと、修理後にお客様の装置固有の情報や設をを復旧（リス 
トア）できなくなります。次の手順に従ってバックアップをとってください。 

1. 3.己インチフ□ッピーディスクを用意する。 

2. 「 EXPRESSBUILDER 」 DVD を本体装置の光ディスクドライブにセットして、再 
起動する。 

EXPRESS 目 ULDER から起動して 「Boot selection 」 メニューが表示されます。 

3. [Maintenance Tools(Normal mode ) HJapanes 引 - [Maintenance Utility ] を 
選択する。 

4. [システム情報の管理]から[退避]を選択する。 

W 降は画面に表示されるメッセージに従って処理を進めてください。 
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応用セットアップ 

システムの環境やインストールしようとするオペレーティングシステムじよっては、特殊な手 
順でセ、ソトアップしなければならない場合があります。 

シームレスセットアップ未巧応の大容量記憶装置コント□ーラ 
を利用する場合 

最新の RAID コント日ーラなど、本装置に添付の rEXPRESSBUILDERJ DVD じ対応していな 
い大容量記憶装置コント□ーラが接続されたシステムにおいて、 0 S の再インス I -ールなどを 
する場合は、次の手順でセツトアップしてください。 



• BTO (工場組み込み出荷）により、 0 S 組み込み出荷された状態から 
セットアップを開始する場合には、本操作を行う必要はありません。 

• シームレスセットアップにが応しているボードの一覽については 
「 EXPRESSBUILDER がサポートしているオプションボード」 （17 ぺ一 
ジ）を参照してください。 


1. セットアップしよラとする大容量記憶装置コント□ーラの説明書を準備する。 

^ 本書の内容と大容量記憶装置コント□ーラの説明書との内容が異なる場合は、 
IfH 巧 大容量記憶装置コント□ーラの説明書を優先して< ださい。 


2. RAID コント□-ラの場合は、コント□-ラの説明書に従って RAID システムの設 
定を行ラ。 

RAID 設をの不要な大容量記憶装置コント□-ラの場合は、手順3へ進んでください。 

3. 「EXPRESS 巨 UILDER」DVD わ、らシステムを起動させる。 

4. 忙 XPRESS 巨 UILDER にドライバを□ー ドする]を選択し、[次へ]をクリックする。 

「ドライバの□ー ド」画面で大容量記憶装置用 OEM - 口 sk をセットして[実行する]を 
クリ、ソク する。 



このオプションを還がすることで、 CD - ROM またはフロッピーディスクで提供 
されているドライバを読み込ませて、シームレスセットアップを進めることが 
できます。 


5.liTF の設定でシームレスセットアップを実行する。 

- RAID の設を画面が表示された場合は、[論理ディスクの作成をス羊、ソプする] 
をチェックする 

- アプリケーシヨンの設をで[大容量記'憶装置用 OEM - 口 sk の適用]を追力□する 



このオプションを選択することで、フロッピーディスクで提供されているドラ 
イバを読み込ませて、シームレスセットアップを進めることができます。 
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6. シームレスセットアップの途中で[大容量記憶装置用ドライバ]をコピーする。 

大容量記憶装置コント□ー ラに添付されている CD - ROM またはフ□、ソピーディス 
クをセツトし、じ(降は画面のメッセージに従って操作してください。 


NEC 

EXPRESSBUILDER 

• , II) RAID® in A- ティシ 3 ン （1 ファイル 

Step 心 構い"，1 辨 巧," 1 が-; 

■ 0S 巧 •け 

1 今 1 への 夕 

CD の VD ドライブ、また 13 フ□ツビーディスクドライブへ、 
r ス容查記惟装虽用〇咖卫邮をむットしてください。 


マニュアルセットアップ 

マニュアルセツトアップについて説明します。 


Windows Server 2003 x64 Editions の場ち 

マニュアルセットアップで Windows Server 2003 x 64 Editions をインストールずる方まじつ 
いては 、 rEXPRESSBUILDERJ DVD に格納されているオンラインド羊ュメント 「Microsoft 
Windows Server 2003 R 2 x 64 Editions インストレーシヨンサプリメントガイド」を参照し 
てください。また、あらかじめ EXPRESS 巨 UILDER から、 「 OEM - Disk 」 を作成しておいてく 
ださい。 



OEM - Disk とは？ 

「マニュアル セットアップ」では 、 「Windows Server 2003 x 64 Edition OEM - 
Disk for EXPRESSBUILDER 」 と P 乎ばれる OEM - Disk がを、要です。 

作成方法については、 「 EXPRESSBUILDER 」 DVD に格納されているオンライ 
ンドキュメ ント 「Microsoft Windows Server 2003 x 64 Editions インストレー 
シ ヨンサプリメントガイド」 を参照してください。 


Windows Server 2003 の場台 

本装置へのオペレーティングシステムのインストールは、シームレスセットアップを使用する 
ことをお勤めしていますが、特殊なインストールに対応する場合、マニュアルセットアップが 
必要になることがあります。 

シームレスセットアップを使わずに Windows Server 2003をインストールする方まについて 
は、 EXPRESS 目 UILDER に格納されているオンラインド羊ュメント 「Microsoft Windows 
Server 2003インストレーシヨンサプリメントガイド」を参照してください。また、あらか 
じめ EXPRESS 目 UILDER から 「 OEM - Disk 」 を作成しておいてください。 


オプションボードを接続する場合は、オプションボード(こ添がの説明書も併せ 
医!^ て参照してください。 
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OEM - Disk とは？ 

シームレスセットアップを使わずに再セットアップするときの手順「マニュアル 
セットアップ」では 、 「Windows Server 2003 OEM-Disk for EXPRESSBUILDER 」 
と呼ばれる OEM - Disk が必要です。 

「Windows Server 2003 OEM-Disk for EXPRESS 巳 UILDER 」 には 、 Windows Server 
2003のインストールで必要となる RAID コントローラや SCSI コントローラのドラ 
イバなどが含まれています。 

作成方法については、 「 EXPRESS 巳 UILDER 」 DVD に格納されているオンライン 
ドキュメント 「Microsoft Windows Server 2003インストレーシヨンサプリメント 
ガイド」を参照して〈ださい。 


論理ドライブび複数巧在する場合の再セットアップ手順 

再セツトアップをはじめる前に、万一の場合に備えて必ずデータのバックアップを行ってくだ 
さい。 


再セットアップ手順 

1. 本書および「インストレーシヨンサプリメントガイド」の手順に従ってマニュアル 
セットアップを開始する。 

2. 次のメッセージが表示されたら、日 S をセツトアップしたいパーティションを選択 
する。 


次の一覧には、このコンピュータ上の既をのパーティションと未使用の 
領域が表示されています。 

上下の方向キーを使って、一覧からパーティションを選択してください。 


—"〇 システムボリューム、またはブートボリュームのドライブ文字はセットアップ 
■to 完了後は修正できません。この画面で正しいドライブ文字び割り当て5れてい 
ることを確認してか5セットアップを続行してください。 

3. 本書および「インストレーシヨンサプリメントガイド」の手順に従ってマニュアル 
セツトアップを続行する。 

W 上で完了です。 



セットアップ完了後、再セットアップ前とドライブ文字が異なる場合がありま 
す。ドライブ文字の修正が必要な場合は々項の「ドライブ文字の修正手順」に 
従ってドライブ文字を変更してください。 
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ドライブス字の修正手順 

JU 下の手順では、システムボリューム、またはブートボリュームのドライブ文字は変更できま 
せん。ごを意ください。 

1. スタートメニューから[マイコンピュータ]をちクリックし、[管理]を選択して[コン 
ピュータの管理]を起動する。 

2. 左側のウィンドウの中から、[ディスクの管理]を選択する。 

3. ドライブ文字を変更したいボリュームを選択してちクリックし、[ドライブ文字と 
パスの変更]を選択する。 

4. [変更]をクリックする。 

日.[次のドライブス字を割り当てる]をクリックし、割り当てたいドライブス字を選択 
する。 

目.[日 K] をクリックする。 

7. じ(下の確認メッセージが表示されたら、[はい]をクリックする。 


ボリュームのドライブ文字を変更ずると、プ□グラムが動作しないことが 
あります。このドライブ文字を変更しますか？ 


[コンピュータの管理]を終了する。 

じ(上で完了です。 


8 . 





導 A 漏 81 


Linux のセットアップ 


八ードウエアのセットアップ完了後、 Linux(「Red Hat Enterprise Linux 5 Server」 、 「Red 
Hat Enterprise Linux AS 4 」、 「Red Hat Enterprise Linux ES 4 」、 「Asianux Server 3」また 
は 「MIRACLE LINUX V 4 .0」） のインストールを行います。 


セットアップを始める前に-購入時のが態について- 


セットアップを始める前に次の点について磕認してください。 

本装置の八ードウエア構成(八ードディスクのパーティシヨンサイズも含む)や八ードディス 
クにインス I -ールされているソフトウエアの構成は、購入時のお客様によるオーダーによって 
異なります。下図は、 BTO (工場組み込み化荷)を指をして購入された場合の、標準的な本装置 
の八ードディスク構成について図解しています。 



Linux Recovery 

パーテイシヨン （約 5GB) (タイプ vfa り 


空きエリア 


Red Hat Enterprise Linux 5 Server、 
Red Hat Enterprise Linux AS 4、 
Red Hat Enterprise Linux ES 4、 


八ードディスクドライブ Asianux Server 3、 

または MIRACLE LINUX V 4.0 


Linux Recovery ノテイシヨンについて 

Linux Recovery パーティシヨンには、インストールディスクのに0フォーマツトイメージファ 
イル等、 Linux のシームレスセツトアップで必要となるモジュールが格納されます。 


BTO (工場組み込み出荷)時の初期設定 

目 TO (工場組み a み化荷)を指をして購入された本装置の八ードディスクは、お客様がすぐに使 
えるようにパーティションの設をから、 OS 、 を種アプリケーションなどがすべてインストー 
ルされています。 


Linux サービスセットに添付される「初期設定および関連情報じついて」を参照し、 Linux の初 
期導入設をを行ってください。 


再セットアップ ( Linux サービスセットを購入された場合） 

添付の忙 XPRESSBULDER 」 DVD が提供する自動セットアップユーティリティ「シームレ 
スセットアップ」を使用してください。「シームレスセットアップ」では、 RAID システムの構 
築や OS 、 を種アプリケーションのインストールに必要な情報を選択•入力すると、後は簡易 
的な操作で BTO (工場組み込み化荷)時の状態に復元することができます。 
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未インス I -ールか5のセットアップ-再セットアップ 

Linux サービスセットを購入された場合は、 Linux がホインストールの状態から「シームレス 
セットアップ」を使用することができます。パッケージの変更などを行うために BTO (工場 
組み込み化荷）時と異なる設をで再セットアップを行う場合は 、 rEXPRESSBUILDERJ DVD 
に格納されているオンラインドキュメントの 「Red Hat Enterprise Linux 5 Server インスト 
レーシヨンサプリメントガイド 」、 「Red Hat Enterprise Linux 4 インストレーシヨンサプリメ 
ントガイド 」、 「Asianux Server 3インストレーシヨンサプリメントガイド」または 「MIRACLE 
LINUX V 4.0インストレーシヨンサプリメントガイド」を参照し、「マニュアルセツトアップ」 
を行ってください。 



EXPRESSBULDER の「シームレスセットアップ」ユーティリティを使ってインストールしま 
す。「シームレスセットアップ」とは、 Linux サービスセットを購入されたお客様向けに提供す 
る Linux 簡易インストーラのことです。 「 EXPRESSBULDER 」 DVD を使用し、 RAID システム 
の構築や OS 、 を種アプリケーションのインストールに必要な情報を選択•入力すると、後は 
簡易的な操作でインストールできます。「シームレスセットアップ」では工場組み込み化荷状 
態に復元されますが、パーティションや「0如パスワードの設をの変更、およびインス!-ールす 
るアプリケーションを選択することができます。パッケージについてはインス!'''ール後 、 「pm 
コマンド、またはパッケージマネージャで追力□および削除が巧能です。パーティション構成の 
変更などを行うために OS を再インストールずる場合は、シームレスセットアップを使用して 
ください。煩雑なインストールをこの機能が代わって行います。 


wO シームレスセットアップを実施ずる前に、必ず必要なデータのバックアップを 
とつてください。 



• シームレスセットアップでは、各 0 S 用にドライバディスクを作成する 
必要があります。別途ドライバディスク用に空きフロッピーディスクを 
1おご用意ください。 

• シームレスセットアップでは、 保存した パラメータファイルを 使用した 
り、セットアップに 必要な パラメー タを パラメータファイルとしてフ 

ロッピーディスクに保存することができます。別途パラメータファイル 
用に1 .44 MB フォーマット済み空きフロッピーディスクを1枚ご用意くだ 
さし、。 

• 別途 USB フロッピーディスクドライブをご用意くださし、。 
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セットアップ前の確認事項について 

シームレスセットアップを始める前に、ここで説明するを意事項について確認しておいてくだ 
さい。 

ディストリビューシヨンについて 

シームレスセットアップでは、じ(下のディストリビューションに対応しています。 

購入されている Linux サービスセットのディストリビューションを選択できます。 

• Red Hat Enterprise Linux 5 Server ( x 86) 

• Red Hat Enterprise Linux 5 Server ( EM 64 T ) 

• Red Hat Enterprise Linux AS 4 ( x 86) 

• Red Hat Enterprise Linux AS 4 ( EM 64 T ) 

• Red Hat Enterprise Linux ES 4 ( x 86) 

• Red Hat Enterprise Linux ES 4 ( EM 64 T ) 

• Asianux Server 3 for x 86 

• Asianux Server 3 for x 86-64 

• MIRACLE LINUX V 4.0 

• MIRACLE LINUX V 4.0 for x 86-64 


巨 lOS の設定について 

Linux をインストールする前に八ードウエアの BIOS 設定を確認してください。 

202ぺージの r システム目 lOS ( SETUP ) のセツトアップ」を参照して必要な設定を行ってください。 


ま意すべき八ードウエア構成について 

• Linux システムをインス I -ールしようとする八ードディスクドライブのほかに別の八一 
ドディスクドライブを接続する場合は、 Linux をインストールした後に接続してくださ 
い。 

• オプションの RAID コント□ーラに論理ドライブが作ぶされた八ードディスクドライブ 
が接続されている場合、論理ドライブが作成された八ードディスクドライブを取り外し 
てインストールを実施してください。 

• 本装置の購入後にオプションの追力□接続を行っている場合は、目 TO (工場組み a み化荷） 
時の状態に戻してインストールを実施してください。 

• Linux OS が起動する八ードディスクドライブおよび論理ドライブ（ V "および "/ boot " 
を配置するドライブ）に、2,09ス 152 M 目 (2 TB ) W 上の容量の八ードディスクドライブ 
を使用することはできません。 
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デフォルト起動カーネルの設定について 

• シームレスセットアップでは、アー羊テクチャが x 86 の場合、搭載メモリ容量にかかわ 
らず hugemem 力ーネルがインストールされます。搭載メモリ容量が 16 G 目 U 上の場合は 
hugemem 力ーネルが、 16 G 目未満の場合は SMP 力ーネルが、デフォルト起動力ーネル 
として設定されます。 


If エック I 


シームレスセットアップの実施後に、じ(下の条件で本装置の八ードウエアを増設した場 
合は、 hugemem 力ーネルをデフォルト起動力ーネルに設をしてください。 

hugemem 力ーネルの利用時、 SMP 力ーネルの利用時に比べて性能が劣化する 
場合があります。 

• アーキテクチャび x 8 目かつ搭載メモリ容量を 16 GB 1 U 上に増設した場合 

trF のコマンドを入力し、 hugemem 力ーネルを GRU 巨のデフォルト起動力ーネルじ設を 
してください。 

[Red Hat Enterprise Linux AS 4] 

# grubby - set - default =/ boot / vmlinuz -2.6.9-55 .ELhugemem 

[MIRACLE LINUX V 4 .0] 

# grubby - set - default =/ boot / vmlinuz -2.6.9-42.7 AXhugemem 



参 「Red Hat Enterprise Linux 5 Server」 および FAsianux Server 3」（こ 
hugemem カーネルはを在しません。 

• 「Red Hat Enterprise Linux 己 Server」 および 「Red Hat Enterprise 
Linux ES 4」は 16GB1U 上のメモリ容量をサポートしていません。 


力ーネル ( EM 64 T / X 86-64) について 


アーキテクチャが EM 64 T / X 86-64 の場合、本体装置のプ□セ、ソサ ( CPU ) と力ーネルの組み合 
わせにより、ごくまれにシステムス!-ールやリブートが発生する可能性があります。本現象 
は、 W 下のカーネルで修正されておりますのでシームレスセットアップ後に、 U 下のバージョ 
ンの力ーネルをインストールしてください。 


[Red Hat Enterprise Linux 5 Server ( EM 64 T )] 

本現象は発生しません。 


[Red Hat Enterprise Linux AS/ES 4 ( EM 64 T )] 

- 2.6.9-55.0.12. ELJUI 譯 


[Asianux Server 3 for x 8 目-目 4] 

本現象は発生しません。 


[MIRACLE LINUX V 4.0 for x 8 目-目 4] 

- 2.6.9-42.18 AXW 峰 

Linux サービスセットをご購入のお客様につきましては、力ーネルアップデートモジュールを 
rpp ■ サポートサービス」のウェブサイトに公開しております。 
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セットアップの流れ 

シームレスセツトアップの流れを図に示します。 


EXPRESS 目 UILDER 



Linux 用ドライバディスクの作成 


バラメータの□-ド （ Step 2) 


□-ドずる 


□-ドしない（フ□ッピーディスクなしの場合も含む） 

か 


0S の選択 （steps) 


次へ 

♦ 

RAID の設定 （ Step 4) 


巧へ 

か 


巧へ 


Linux の詳細設定 （ Step 己〜 Step 日） 


次へ 

か 


次へ 

♦ 

バラメータのセーブ （ step10 ) 


巧へ 

か 


セーブずる 

自動インストールの開始 （ Stepll ) 


セーブしない（フ□ッピーディスクなしの場合も含む） 

か 


巧ずる 


JS 


実行ずる 

か 


RAID システムのコンフイグレーシヨン 


A — ドディスクドライブか6の A — ドディスクドライブか6の 


CD / DV 加、日の 


インス!ル（既巧の Linux インス!ル （Linux Recovery イン又!ル 

Recovery ； くーテイシヨンを使用）パーテイシヨンを新規作成） 


み 


インストール用/くーテイシヨンの作成で 


み 


インス! — ルディスク1枚目のセット•コピ ー 


インストールディスク吕枚目に(降の 
セット.コピー 


CD / DVD - R 0 M , フ□ッピーディスクを取り出ず 


再起動を、ドライバディスクのセット•適用 


ク 


み 

て 


Linux のインス!―ル*3 


み 


再起動を、インストール終了 


み 


*3 


RAID の設定 ( Step 4) で論理ドライブを設定した場合、このフエーズび 
実行されます。 

-八ードディスクドライブか5のインス I -- ルでは Linux Recovery 
パーティシヨンを作成しまず（インストール後も巧りまず）。 

- CD / DVD か5のインス!ルでは、作業用パーティシヨンを作成 
します（インス!ル中に削除されます）。 

Linux 標準インストーラによるインストールが進行します。 

メッセージに従って、インス!ルディスクまたは 「 EXPRESSBUILDER 」 
DVD をセツトしたり、パーテイシヨンの手動設定を行ってください。 


J :入力や選択が必要な作業 
]： 自動のに作業が進む内容 
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セットアップの手順 

Linux のインストールを行うには]: i 下のインストール対象の 0 S のインス I ルディスクが必 
要です。「八ードディスクからのインストール」を選択し、既存の Linux Recovery パーティシヨ 
ンを使用してインストールする場合は、インストールディスクは不要です。 

• Red Hat Enterprise Linux 5.1 Server ( x 86) Install Disc 1 〜 5 
または、 Red Hat Enterprise Linux 5.1 Server ( x 86) Install DVD 

• Red Hat Enterprise Linux 5.1 Server ( EM 64 T ) Install Disc 1 〜 6 
または、 Red Hat Enterprise Linux 5.1 Server ( EM 64 T ) Install DVD 

• Red Hat Enterprise Linux AS 4.5 ( x 86) Install Disc 1 〜 5 

• Red Hat Enterprise Linux AS 4.5 ( EM 64 T ) Install Disc 1 〜 5 

参 Red Hat Enterprise Linux ES 4.5 ( x 86) Install Disc 1 〜 5 

• Red Hat Enterprise Linux ES 4.5 ( EM 64 T ) Install Disc 1 〜 5 

• Asianux Server 3 for x 86(32 bit ) Install CD (1 〜 3) 

• Asianux Server 3 for x 86-64(64 bit ) Install CD (1 〜 3) 

• MIRACLE LINUX V 4.0 SP 2 インス I ル CD (1 〜 2) 

• MIRACLE LINUX V 4.0 for x 86-64 SP 2 インス トール CD (1-3) 



• 必要に応じインストールディスクを作成してください。インストール 

ディスクの作成方法は、 「 EXPRESSBUILDER 」 DVD に格納されている 
オンラインドキュメントの！" Red Hat Enterprise Linux 5 Server インスト 
レーシヨンサプリメントガイド 」、 r Red Hat Enterprise Linux 4 インスト 
レーシヨンサプリメントガイド 」、 「Asianux Servers インストレーシヨ 
ンサプリメントガイド」または 「 M 旧 ACLE LINUX V 4.0 インストレー 
シ ヨンサプリメントガイド」 を参照してください。 

参 「Red Hat Enterprise Linux 5 Server」 、 「Asianux Server 3」用の 「Linux 
メディアキット」を購入されたお客様は、インストールディスクを作成 
する必要はありません。 


W 下に、シームレスセットアップの手順を説明しまず。 

1. 周辺装置、本装置の順に電源を日 N にしてください。 

2. 本装置の光ディスクドライブに 「 EXPRESS 巨 UILDERJDVD をセットしてください。 

3. DVD をセットしたら、リセットする ( く Ctrl>+ く Alt>+ く Delete 〉 キーを押す)か、電 
源を日 FF/ 日 N して本装置を再起動してください。 


DVD から EXPRESS 目 UILDER が起動します。 

下のメニューが表示されたら、 「0 s installation *** default ゎが」を選択してくださ 
い。ここで選択しない場合は、自動でシームレスセットアップの琉れに進みます。 
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4. トップメニューが表示されます。 

「シームレスセットアップを実行する」を選択し、[次へ]をクリックしてください。 


NEC 

EXPRESSBUILDER 

Step 

F - 

卡 

乂ニュ — ; 

E 这巧して、 r な f 

ンを巧してくだみ、 

- RAID« なや0巧インス 
•けおをお了するちをは 

トールする巧をは、 r シームレスたットアッフをま巧する J を这化してくだみ、 • 

、 [EXPR 巧 SB 山 LDER をな了ずる J を这れしてくだみ、 • 


ロシームレスセットアッフをま巧する 

「 Window ぷ OEM.Di* 巧ホ巧ずる 



「 EXPMSSBUILDERl こドライバを日—ドする 



己.[パラメータの□ー ド]画面が表示されます。 

パラメータを□ー ドする場合は「パラメータを□ー ドする」を選択し、パラメータ 
の入ったフ □、ソ ピーディスクをセットしてパラメータファイルのパスを入力してく 
ださい。パラメータの□ー ド後、[次へ]をクリックしてください。 

パラメータを□ー ドしない場合やフ □、ソ ピーディスクドライブが接続されていない 
場合は、「パラメータを□ー ドしない」を選択して、[次へ]をクリックしてください。 


NEC 


EXPRE な BUILDER 


step F " •...面 裤 


バラメー 5ファイルのバスを入力してください ♦ 

バラパー巧を□ードしない巧をは、 r パライータを□—ド UC い J を度巧してくだみ 

—*7 ロリピーXイスウドライフが巧巧されてしぶい巧をは r バライー3を□ードしない J を法化してくだみ、* 


C バラパータを□ードしない 



興る ,. J ] 巧へ 


を) スも 


Linux サービスセット用のパラメータは、「スキップする」機能には対応してい 
Ifi ック] ません。 


6. [ OS の選択]画面が表示されます。 

rUnux をインス I -ールする ( Linux サービスセット用)」を選択し、[次へ]をクリックし 
てください。 
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7. [ RAID の設定]画面が表示されます。 

設を内容を確認し、修正が必要な場合は r 次の設をで論理ドライブを作成する」を選 
択し、パラメータを設定してから、[次へ]をクリックしてください。 

RAID コント□ーラを使用していない場合や、既存の論理ドライブをそのまま使用す 
る場合は、「論理ドライブの作成をス车、ソプする」を選択し、[次へ]をクリックして 
ください。 


NEC 


EXPRESSBUILDER 


な epj 妊 ],"1 なぞ ,, .rr 


i ががライブを巧巧します， 

RAID] ントローラを巧用していない«を、およぴ、すでに巧巧されている說巧ドライフを巧用する«合は、スキッフモ这巧し、巧へ法んでくだみ、 
なお、説理ドライブの作巧には、同お S の伤巧デバイスしか巧巧できまだん* 



^ ホのをま:でな巧ドライフをホ巧するを ii 巧ドライフが巧巧の巧を.ディスク巧のデー5はすべて巧モされます r 
RAID コント□■ラ ー 

巧巧されてレるを巧巧バイスのを我 :— 

な巧ドライフをけぶする巧巧バイスのちを ： --- 

RAID レペル … 

ホットスペアに巧をされる巧理バイスの台み ： --- 

巧巧しない巧这デバイスのを致 ：一 




巧 T 。 


8. [ディストリビューションの指定]画面が表示されます。 

インストールするディストリビューションをリストから選択してください 。 「Red 
Hat Enterprise Linux 5 Server 」 を選択した場合は、インストール番号を入力する 
必要があります。 



「Red Hat Enterprise Linux 5 Server 」 のインストール番号の詳細については、 
「 EXPRESSBUILDER 」 DVD に格納されているオンラインドキユメントの 「Red 
Hat Enterprise Linux 5 Server インストレーシヨンサプリメントガイド」を参 
照してください。 


) 欠に、 シームレスセットアップ•インス!-ールキーを入力してください。シームレ 
スセットアップ-インストール丰一は 、 Linux サービスセットに同捆されている「は 
じめにお読みください」に記載されています。シームレスセットアップ • インストー 
ル车一の入力後、[次へ]をクリックしてください。 


NEC 


EXPRESSBUILDER 


;■ トップ 1/ 巧 メータ 11 0S の«巧 11RAIEW) Hi テ•イストリ I ' ■ インスト -* 

な ePJT ュ — 1…1。口で … IJ ミ寞で 卡 


インストールするディストりピユ >シ3 ンの法巧とシームレスセットアッフ，インストールキーを入力します， 

シ •-么レスセットアップ • インストールキーは、 Linux サーピスセットに间巧されている r はじめIこお巧みください JI こ記ちされています， 
至ち： RdHMhwrpriwLimi ぶインストールする巧合は、サフスウ U7 シヨンのこ巧灼もおちです. 
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Linux サービス セッ ト について 

「Linux サービスセット」は 、 Linux (ディストリビューション)とサポートサービスな 
どを組み合わせ、エンタープライズシステムで Linux をより安ムしてお使いいただけ 
るようじする製品です。システムの運用性-信頼性向上とシステム管理者の負荷軽 
減の実現のために、下記のを種機能やサービスを提供しています。 

- 設を時や障害時の問題解決を支援するサポートサービス 

- 導入時の作業時間を大幅に削減する BTO インストール化荷 

- 化荷対象の全ての 0 S • サーバモデルで実機での動作評価を実施し、安ムして 
運用していただける環境を提供 

- 製品化荷後に公開された新しいカーネルについても評価情報-アップデート 
手順を提供 

- 障害の発生や予兆を早期に発見可能なサーバ稼動監視ツールを提供 
「 Linux サービスセット」の詳細については、 W 下の Web サイトをご覧ください。 

http :// www . nec . co . jp / linux / linux - os / 

9. [インス I -ール方法の選択]画面が表示されます。 

「八ードディスクからのインス I -- ル」または rCD / DVD からのインス I -- ル」を選択 
し、[次へ]をクリックしてください。 

10. [パーティション-パッケージの設定]画面が表示されます。 

パーティションの設をは、 「 BTO (工場組み込み化荷)時パターン1〜3」、 r 手動で設定 
する」から選択してください。 swap パーティションのサイズを変更する場合は、 r 搭 
載メモリから算化する」、 「 BT 0 化荷時の設定にする」、「サイズを指定する」から選 
択してください。設を完了後、[次へ]をクリックしてください。 

パッケージの選択は BT 0 (工場組み a み化荷)時の構成と同様になります。 

Wb - EXPRE な BUILDER 

step 國吟 | i 常*隙 等* I ジ你 * I ! 鮮 

こ巧を、シームレスセットアッフ刷を巧、 Linux の话巧インストラで旧別に里まする化ちがあります. 

なお、 jwap バーティションのサイスは、インストレーションサブリパント占’イドIこ記巧されているま出なの括巧をま示していまず， 
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パッケージの選が画面で「こちら」をクリックすると、 BTO (工場組み込み出荷) 
時のパッケージー覧が表示されます。 BTO (工場組み込み出荷)時のパーティシヨ 
ン設定およびパッケージグループの詳細については 、「 EXPRESSBUILDERJ 
DVD に格納されているオンラインドキュメントの 「Red Hat Enterprise Linux 5 
Server インストレーシヨンサプリメントガイド 」、「 Red Hat Enterprise Linux 4 
インストレーシヨンサプリメントガイド 」、 「Asianux Server 3インストレーシヨ 
ンサプリメントガイド」または 「M 旧 ACLE LINUX V 4.0 インストレーシヨンサ 
プリメントガイド」を参照してください。 


I パッケージグループについて 

Red Hat Enterprise Linux 5 Serve ぶ)インストール時(こ選巧できみ S ッケージグルー 
ブはじ(下のとおりです。 

が下の表中の✓巧は、 BTO 時および シームレス セットアッブ時に選巧して し、 るバッ 
ケージグルーブです。 



( K デスクトッブ巧巧） 


[ Office / を运巧 


を ラフイカルインターネット 


ラフィックス 


I プームとち楽 


をウンドとビデオ 


居キストペースのインターネット I 


[技巧系と巧を系 


11. [その他のインス!-ール設定]画面が表示されます。 

root パスワードを入力してください。 root パスワードは、6文字 W 上127文字 W 下で 
設ちします。「〇饥パスワードを入力後、[次へ]をクリックしてください。 

12. [追加アプリケーシヨンの指定]画面が表示されます。 

必要なアプリケーションを選択し、[次へ]をクリックしてください。 


NEC 


EXPRESS 目 UILDER 


-- ||1/、--ティシ3ン iTi その化の Hi 追&77‘リ I [| バラメータ ■白 »イン 

Step IJI 紐巧 II IJ お卜 *|, 


シームレスセットアッフ時にインストールするアフリクーシ3ンを巧定します， 

インストールする了プ U クーシヨンのチェックボックスをチェックしてください ♦ 

注童 ： Univerul RAID UWity はぉすチェックしてくだみバが1扩ンステム巧巧の巧合のみインスト — ルされます）* 


I 一 linuxKS ESMPRO / ServerA«ient 
I ー サーバ7ホージメントドライバモジュール 



*7 ウスポイン S をアプリケーションを I こ巧巧させると、アプリケーションの説巧がま示きれます， 


ESMPR 0/5« rverAoenttt . 7ネージャ巧おを巧がする KWRO/Se 
のなかち巧、予拓巧ず、なまち巧巧おを巧なします， 


3スプレス3巧けーピスは、リ 
•ネットや公ホ回巧に ct ってち 
^•ときに么巧なソフトゥェァで、 


パバードウェアのアラームがまの化が巧自お的に W 出しイン 
てち巧セン5•■に ills 、 博ず巧ぶからおさなへこ ii » するサ^ピスを S 
こアで、技巧 t ンターへの ii 巧巧能を巧语します， 


) 次へ 


。うデフォルトへ K す 


wO Universal RAID リ刊け乂は^：、ず選択してください （ RAID システム構成の場合 
のみインストールされまず）。 



マウスポインタをアプリケーシヨン名に移動させると、アプリケーシヨンの説 
明が表示されます。 
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13. [パラメータのセーブ]画面が表示されます。 

パラメータをセーブする場合は r パラメータをセーブする」を選択し、 1.44 MB 
フォーマット済みのフ□、ソピーディスクをセットした後、ファイルををボックスへ 
入力し、[次へ]をクリックしてください。 

パラメータをセーブしない場合は r パラメータをセーブしない」を選択し、[次へ]を 
クリックしてください。 


NEC 


EXPRESSBUILDER 


step ぶ瓣… J 磯,。。誤,， I 叫" ■►11 縣 


バラメータをセーブする巧をは、フロッピーディスウドライブじフォー7ット巧みフロッピーデイスウをセットして、 r バラメー S をセーブする J を这化しバラメー5 
ファイルの"スを入力してくだれ 



バラ乂 ー タをセーフしなし、 



ご ) 巧へ 〜バ 0 P ' 


14. [自動インス!-ールの開始]画面が表示されます。 

インストールに必要なインストールディスクを準備し、[実行する]をクリックして 
ください。 


NEC 


EXPRESSBUILDER 


A A I Bn - テイシ 3 ン のその值の IT 1 A 化ロリ IR パラメータ II 白 H イン 

な ep :| I 縱 7.1 1 おトイ ,I IJ お气 . IJ 。 仰 ‘‘ P ミル 


苗苗雜がぶ 1;' 逍^^^ 


インストールをま巧するには、な下のメディアが化要です， 


► 1.44 MB フォー7ット巧; 

► EXPRESSBUILDER DVD 


みさきフロッピーデイスウ （ Linu ぷドライバデイスウ） 


または 
Red Hat Em 
RedHitEm 
Red Hat Em 
Red Hat Em 
Red Hat Eni 


ux 5.1 Server ( x 86} Insull Disci 
uxS .1 Server ( x 86} lnst«ll Di » c 2 
w 5.1 Server ( x 86) Install Disc 3 
ux 5.1 Server ( x 86) Inscall 0心4 
we 5.1 S «> ver ( x 86) Install Oise 5 


•る 


、如行. 



インストールする OS もしくはインストール方法によって、表示される画面の 
内容は異なります。 
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1日.手順7で RAID を設定した場合は、 [ RAID の構築]画面が表示されます。 RAID の構 
築が完了後、 [ Linux 日 S インストールの準備画面に移り、 Linux 用ドライバディス 
クの作成を促すメッセージが表示されます。 

Linux 用ドライバディスクを作成する場合は、[はい]をクリックしてください。 

Linux 用ドライバディスクを作成済みの場合は、[いいえ]をクリックして、手順16に 
進んで < ださい。 


な 


インストールには、 Linux 用ドうイパ？ィスごがお舌です， 

Linux 用ドうイパ；ィスウをホがするじは[はい]を則 R してくださ 

巧に Linu 通ドうイパ；イスりをホなミ百みの場合はいいえ]を逐 
fR してください。 


はい I い U 元 


フ □、ソ ピーディスクを要求するメッセージが表示されます。空のフ □、ソ ピーディス 
クをセットして、 [0 K ] をクリックしてください。 

Linux 用ドライバディスクが作成されます。 


过 


「 Rtd Har Enrcrpri 化 Lin UK 5.1 Server { kBW 用ドっイバ■ィスり 
、リ を作がします， 

7 □ッピー？イスりドうイブに7 □ツビ ーイスクを巧入してくだ 


の 


OK 



画面に表示されたタイトルをフロッピーディスクのラベルへ書き込んでおく 
と、後々の管理が容易です。 
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16. Linux のインス!-ール準備を進めます。 

[「 A — ドディスクからのインストール」を選択した場合] 

八ードディスク上の既存の Linux Recovery パーティシヨンからインストールする 
場合は、手順18に進みます。 

八ードディスク上に、インス I ルするディストリビューシヨンに対応した Linux 
Recovery パーティシヨンが存在しない場合は 、 Linux Recovery パーティシヨンを 
新規に作成するために手順17に進みます。 

[ KD / DVD からのインス I ル」を選択した場合] 

手順17に進みます。 

17. Linux のインス I -ールディスク1枚目を要求するメッセージが表示されます。 

[ FA - ドディスクからのインストール」を選択した場合] 

インス I -ールするディストリビューシヨンの1枚目のインストールディスクをセッ 
卜 し、 [0 K ] をクリックしてください。 

メッセージ I こ従って、2枚目じ(降のインストールディスクを入れ替えてください。 
Linux Recovery パーテイシヨンが作成されます。 


回 




お下のインストール？ィスクが必丢です。 

インストール 5= ィスウの ] ビー （ ISO イージ化）にかかる時固 
は、 CD 1 けあたり約 3 〜 7 か、 DVD 1 けあたりり 1 口〜 20 かです。 


e 


Rtd Hat Enttrpns* Lmi 
または 

Rtd Hat Enterprise Lini 
Red Hat Enterprise Lini 
Red Hat Enterprise Lini 
Red Hat Enterprise Lini 
Red Hat Enterprise Lini 


i 5-1 Server { kE 6) Install DVD 


¢5 」 Strver{xB6) Ir 
c 5_1 Server お 日り Insta 
¢5 」 Server { kB 6) Ir 
( 5_1 Strver お 日白 ） Ir 
c 5 」 Server {xE6) Ir 



[rCD/DVD からのインス I ル」を選択した場合] 

インストールするディストリビューシヨンの1枚目のインストールディスクをセツ 
卜し、 [0 K ] をクリックしてください。 

インストールディスク1枚目からファイルのコピーが行われます。 


回 




e 


1 け目のインスト-ル子ィスク 

Rtd Hat Enttrprist Linux 5_1 Server お 日日 j In なユ II DVD 
または 

Red Hat Enterprise- Linux 5.1 Server {jc 日白 ） Install Disc 1 
を CEM3VD ドライブに巧入してくだ孔 


OK 


J 丰"^ンわル^ 
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18. ドライブからディストリビューションのインス!-ールディスク、 

「EXPRESS 巨 UILDERJDVD、 フ□ッピーディスクをすべて取り出し、[日 K] をク 
リックしてください。 

固^ 一~ 过 


© 


ドライブから C D/DVD と 7 ロッビー 5^ イスウをのり化してください。 


OK 


再起動を促すメッセージが表示されますので、[再起動]をクリックしてください。 




© 


システムを再起田 ) します。 

「 □□ you have ュ d river diilcPJ のパツセージが去 T ： されもら [ Yes ] を 
巧し面面の巧示じないドライバスウをぶ用してくだみ ■■u 
な中 r You have multiple devicts 」のツセージが丢 T ； された 
場合は 「 sdJ を度化してくだみ ■U 

「 C □がなつかりまだん■>」または 「CD NotFoundJ のお.リ七'--ジ 
が去をされもら、 1 け目のインストール；イスウを巧入し IOK ] を 
巧してくだ 


19. 再起動後、ドライバディスクの有無を確認するメッセージ （"Do you have a 
driver disk?") が表示されます。 

[ Yes ] を押してください。 
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2日.フ□ッピーディスクドライブを指定するメッセージ（"丫 0U have multiple 
devices ..") が表示されます。 

" sda " を選択し、 [0 K ] を押してください。 

21. ドライバディスクを要求するメッセージ （ Insert your driver into ..") が表示され 
ます。 

Linux 用ドライバディスクをフ□、ソピーディスクドライブにセットし、 [0 K ] を押して 
ください。 

22. 他のドライバディスクの有無を確認するメッセージ （ "Do you wish to load .；) 
が表示されます。 

[ No ] を押してください。 

23. Linux のインストールが開始されます。 

[「 A — ドディスクからのインストール」を選択した場合] 

そのままインストールが進行します。 

[に D / DVD からのインス I ル」を選択した場合] 

メッセージ （" CD が見つかりません。"または "CD N 饥 Found ") が表示されますの 
で、インストールするディストリビューシヨンの1枚目のインストールディスクを 
セットし、 [0 K ] を押してください。 



手順10のパーティションの設をで「手動で設をする」を還ネ尺した場合は、インス 
トールの途中、パーティション設を画面が表示されますので、必要に応じ設を 
してくださし、。なお、「ハードディスクからのインストール」を選択してパー 
ティ ショ ンを手動で設をする場合、パーティション設を画面に Linux Recovery 
パーティション（約 5 GB ) (タイプ V ね0が見えていますが、削除しないでくだ 
さい。手動パーティション設定:については、 「 EXPRESSBUILDER 」 DVD に格 
納されているオンラインドキユメントの 「Red Hat Enterprise Linux 5 Server 
インストレーシヨンサプリメントガイド 」、「 Red Hat Enterprise Linux 4 インス 
トレーシヨンサプリメントガイド」または 「 M 旧 ACLE LINUX V 4.0 インスト 
レーシヨンサプリメントガイド」を参照してください。 


24. Linux のインストールを進めてくださし、。 


[「八ードディスクからのインストール」を選択した場合] 

そのままインストールが進行します。 

[ RDD / DVD からのインス I ル」を選択した場合] 

メッセージに従って、2枚目ム(降のインストールディスクを入れ替えてください。 
インス! -- ルの終了後、 「 EXPRESSBUILDERJDVD を要求するメッセージ （ "Please 
insert EXPRESSBUILDER Ver . 5. xx - xxx.xx disc" 、 "Press ENTER to continue .") が表 
示されますので、 「 EXPRESS 目 UILDERJDVD をセットし、 [ ENTER ] を押してください。 

2日.アプリケーションがインス!-ールされます。 

アプリケーションのインストール終了後、ディストリビューションの完了画面が表 
示されますので、 「 EXPRESSBUILDERJDVD (セットしている場合のみ)を取り化し、 
[再起動]を押してください。 

26. 再起動後、 Linux サービスセットに添付される「初期設定および関連情報につい 
て」を参照し、必要に応じて設定を行ってください。 


上で、シームレスセットアップは完了です。 
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Linux サービスセットを購入された場合は、 Linux が未インストールの状態から「シームレス 
セットアップ」を使用することができます。パッケージの変更などを行うために BTO (工場 
組み込み化荷）時と異なる設をで再セットアップを行う場合は 、 rEXPRESSBUILDERJ DVD 
に格納されているオンラインド羊ュメントの 「Red Hat Enterprise Linux 5 Server インスト 
レーシヨンサプリメントガイド 」、 「Red Hat Enterprise Linux 4 インストレーシヨンサプリメ 
ントガイド 」、 「Asianux Server 3インストレーシヨンサプリメントガイド」または 「MIRACLE 
LINUX V 4.0インストレーシヨンサプリメントガイド」を参照し、「マニュアルセットアップ」 
を行ってください。 




